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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Test Results 


Brand _ 

Alpine KFMHP. 

Alpine KFMSP.. 

Alpine 100's 100FMSP...... 

Alpine Lights KFMHP... 

Alpine Lights KFMSP.,. 

Alpine Lights 100's 100FMSP. 

American Full Flavor KFSP... 

American Full Flavor 100's 100FSP... 

American Lights KFSP. 

American Lights 100's 100FSP. 

Basic KNFSP. 

Basic Filters KFSP. 

Basic Menthol KFMSP... 

Basic Filter 100's 100FSP. 

Basic Menthol IOO's 100FMSP. 

Basic Lights KFSP. 

Basic Menthol Lights KFMSP. 

Basic Lights IOO's 100FSP... 

Basic Menthol Lights 100's 100FMSP. 

* Basic Ultra Lights KFSP.(Retested brand). 

Basic Ultra Lights 100's IOOFSP. 

Belair KFMSP. 

Belair IOO's 100FMSP. 

Benson & Hedges KFHP....... 

Benson & Hedges IOO's 100FHP. 

Benson & Hedges IOO's Menthol 100FMHP. 

Benson & Hedges IOO's IOOFSP... 

Benson & Hedges IOO's Menthol 100FMSP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights IOO's 10QFHP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights IOO’s Menthol 100FMHP. 

Benson & Hedges Lights 100's 100FHP. 

Benson & Hedges Lights IOO's Menthol 100FMHP. 

Benson & Hedges Lights IOO's IOOFSP. 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol I00FMSP. 

Benson & Hedges Special Kings Menthol KFMHP. 

Benson & Hedges Special Kings Lights KFHP. 

Benson & Hedges Special Kings Lights Menthol KFMHP. 

B & H Multifiltcr KFSP. 

Best Value KNFSP. 

Best Value Full Flavor KFSP. 

Best Value Full Flavor Menthol KFMSP. 

Best Value Full Flavor 100's IOOFSP.. 

Best Value Full Flavor IOO's Menthol 100FMSP. 

Best Value Lights KFSP. 

Best Value Lights Menthol KFMSP. 


"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

.. 15.9 ±0.3 

1.02 ± 0.02 

14.7 ± 0.2 

.. 15,5 ± 0.3 

1.01 ± 0.02 

14.6 ± 0.3 

.. 15.9 ±0.2 

1.12 ± 0.01 

14.6 ± 0.2 

. 9.1 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 

9.6 ± 0.2 

.. 9.6 ±0.2 

0.72 ± 0.02 

9.9 ± 0.2 

. 9.1 ±0.1 

0.72 ± 0.01 

10.4 ± 0.2 

. 16.0 ± 0.2 

1.18 ± 0.03 

13.2 ± 0.3 

. 16.9 ± 0.3 

1.23 ± 0.02 

15.4 ± 0.3 

.. 11.4 ±0.2 

0.89 ± 0.01 

11.0 ± 0.3 

.. 11.9 ±0.2 

0.97 ± 0.02 

11.9 ± 0.2 

. 25.8 ±0.3 

1.64 ± 0.03 

15.1 ±0.3 

. 15:2 ±0.2 

0.96 ± 0.02 

15.5 ± 0.3 

. 14.9 ±0.3 

0.93 ± 0.02 

14.8 ± 0.3 

15.5 ±0.2 

1.01 ± 0.01 

17.3 ± 0.3 

.. 15.1 ±0.3 

0.98 ± 0.02 

16.6 ± 0.4 

. 10.0 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 

12.5 ± 0.3 

. 10.3 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 

12.6 ± 0.2 

. 10.4 ±0.2 

0.73 ± 0.01 

14.1 ±0.3 

. 10.0 ±0.1 

0.72 ± 0.01 

13.1 ± 0.2 

5.3 ±0.1 

0.44 ± 0.01 

7.3 ± 0.1 

.. 5.6 ±0.1 

0.45 ± 0.01 

8.0 ± 0.2 

.. 9.9 ±0.2 

0.75 ± 0.02 

9.2 ± 0.1 

. 8.1 ± 0.2 

0.58 ± 0.02 

8.3 ± 0.2 

.. 15.2 ±0.3 

1.07 ± 0.03 

13.1 ± 0.3 

.. 15.4 ±0.2 

1.14 ± 0.01 

14.7 ± 0.3 

. 15.1 ±0.3 

1.10 ± 0.02 

14.2 ± 0.3 

. 14.8 ± 0.2 

1.10 ± 0.02 

13.9 ± 0.3 

.. 15.3 ± 0.3 

1.11 ± 0.02 

14.2 ± 0.2 

.. 5.4 ± 0.1 

0.48 ± 0.01 

6.5 ± 0.2 

.. 5.3 ±0.1 

0.48 ± 0.01 

6.6 ± 0.2 

.. 10.4 ±0.2 

0.81 ± 0.01 

11.0 ± 0.2 

. 10.3 ± 0.2 

0.81 ± 0.02 

10.7 ± 0.2 

. 10.1 ±0.2 

0.79 ± 0.02 

11.8 ± 0.3 

.. LO .3 ± 0.2 

0.81 ± 0.01 

11.8 ± 0.2 

.. 15.9 ±0.3 

1.09 ± 0.02 

13.8 ± 0.4 

. 11.3 ±0.2 

0.84 ± 0.01 

11.5 ± 0.2 

,. 12.4 ±0.2 

0.93 ± 0.02 

11.6 ± 0.2 

.. 10.1 ±0.2 

0.79 ± 0.02 

10.0 ± 0.2 

. 21.6 ±0.3 

1.11 ± 0.02 

17.0 ± 0.3 

.. 13.8 ±0.3 

0.79 ± 0.02 

15.8 ± 0.4 

. 14.2 ± 0.3 

0.76 ± 0.01 

16.2 ± 0.3 

.. 12.9 ±0.2 

0.73 ± 0.02 

17.0 ± 0.3 

. 13.3 ±0.1 

0.76 ± 0.01 

16.8 ± 0.2 

. 8.8 ±0.2 

0.54 ± 0.01 

11.4 ± 0.2 

.. 9.2 ±0.2 

0.57 ± 0.01 

12.1 ± 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Test Results 


Brand _ 

Best Value Lights 100's IOOFSP. 

Best Value Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Best Value Ultra Light KFSP.. 

Best Value Ultra Light 100’s IOOFSP. 

Bristol KNFSP. 

Bristol Full Flavor KFSP. 

Bristol Full Flavor 100's IOOFSP. 

Bristol Lights KFSP... 

Bristol Lights Menthol KFMSP. 

Bristol Lights lOO's IOOFSP. 

Bristol Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Bristol Lowest KFSP.. 

Bristol Lowest 100's IOOFSP.... 

Bristol Ultra Lights 100's IOOFSP. 

Bucks Filter KFSP. 

Bucks Lights KFSP. 

Cambridge Full Flavor KFSP... 

Cambridge Full Flavor 100's IOOFSP. 

Cambridge Lights KFSP.. 

Cambridge Lights Menthol KFMSP. 

Cambridge Lights 100’s IOOFSP. 

Cambridge Lights 100‘s Menthol 100FMSP 

Cambridge Lowest KFSP. 

Cambridge Lowest 100's IOOFSP. 

Cambridge Ultra Low Tar 100’s IOOFSP. 

Camel RNFSP. 

Camel Filters KFHP. 

Camel Filters KFSP. 

Camel Filters 100's 10OFHP. 

Camel Filters 100's IOOFSP. 

Camel Lights KFHP. 

Camel Lights KFSP...... 

Camel Lights 100's 100FHP. 

Came! Lights 100‘s IOOFSP. 

Camel Ultra Lights KFHP. 

Camel Ultra Lights KFSP. 

Camel Ultra Lights 100's I00FHP. 

Camel Wides KFHP. 

Camel Wides Lights KFHP. 

Camel Special Lights KFHP.. 

Camel Special Lights KFSP. 

Camel Special Lights 100's 100FHP. 

Capri 100FHP... 

Capri Menthol 100FMHP. 

Capri Super Slim 120’s L20FHP. 


Tar" Nicotine CO 

nag/cig mg/cig_mg/cig 


9.0 ± 0.2 

0.62 

9.3 ± 0.2 

0.64 

3.9 dt 0.1 

0.32 

4.4 ± 0.1 

0.35 

27.0 ± 0.5 

1.66 

15.5 ± 0.3 

1.01 

15.5 ± 0.3 

1.01 

10.2 ± 0.2 

0.72 

9.9 ± 0.1 

0.74 

10.1 ± 0.2 

0.74 

9.8 ± 0.2 

0.73 

1.1 ±0.1 

0.15 

1.9 ± 0.1 

0,23 

5.4 ± 0.2 

0.47 

13.8 ± 0.3 

0.96 

10.0 ±0.2 

0.72 

15.2 ±0.3 

0.93 

15.1 ± 0.3 

0.98 

10.2 ± 0.1 

0.71 

10.0 ± 0.2 

0.70 

10.1 ± 0.1 

0.72 

10.5 ± 0.1 

0.73 

1.3 ± 0.1 

0.16 

1.8 ± 0.1 

0,22 

5.1 ±0.2 

0.42 

24.1 ± 0.4 

1.66 

16.1 ± 0.3 

1.08 

16.8 ± 0.3 

1.12 

15.2 ± 0.2 

1.08 

15.7 ± 0.2 

1.12 

10.8 ± 0.2 

0.82 

10.7 ± 0.2 

0.82 

8.7 ± 0.3 

0.74 

9.5 ± 0.2 

0.75 

4.6 ± 0.2 

0.41 

4.6 ± 0.1 

0.43 

5.3 ± 0.1 

0.47 

16.7 ± 0.3 

1.14 

11.0± 0.3 

0.91 

9.7 ± 0.2 

0.75 

10.9 ± 0.2 

0.85 

10.6 ± 0.2 

0.88 

8.5 £ 0.3 

0.70 

8.9 ± 0.2 

0.71 

12.7 ± 0.3 

0.97 


± 0.01 

10 . 7 ± 0.3 

± 0.02 

11.1 ± 0.2 

± 0.01 

5.7 ± 0.2 

± 0.01 

7.3 ± 0.2 

± 0.04 

15.9 ± 0.3 

± 0.03 

15.3 ± 0.3 

± 0.02 

17.0 ± 0.3 

± 0.02 

12.4 ± 0.3 

± 0.02 

11.9 ± 0.2 

± 0.02 

12.9 ± 0.2 

± 0.02 

12.7 ± 0.3 

± 0.01 

1.5 ± 0.1 

± 0.01 

3.0 ± 0.1 

± 0.02 

7.8 ± 0.3 

± 0.01 

12.6 ± 0.3 

± 0.02 

11.4 ± 0.2 

± 0.02 

15.5 ± 0.3 

± 0.02 

17.1 ± 0.2 

± 0.01 

12.5 ± 0.3 

± 0.02 

12.3 ± 0.2 

± 0.01 

13.4 ± 0.2 

± 0.01 

13.7 ± 0.2 

± 0.01 

1.7 ± 0.1 

± 0.01 

2.8 ± 0.1 

± 0.01 

7.5 ± 0.2 

± 0.04 

16.8 ± 0.4 

± 0.02 

17.1 ± 0.4 

± 0.03 

19.5 ± 0.3 

± 0.02 

19.0 ± 0.3 

± 0.03 

18.1 ± 0.4 

± 0.02 

12.8 ± 0.2 

± 0.01 

12.7 ± 0.3 

± 0.02 

11.1 ± 0.4 

± 0.01 

12.6 ± 0.3 

± 0.01 

6.6 ± 0.2 

± 0.01 

6.9 ± 0.2 

± 0.01 

7.8 ± 0.2 

± 0.02 

19.2 ± 0.5 

± 0.02 

12.8 ± 0.3 

± 0.01 

11.6 ± 0.3 

± 0.02 

12.5 ± 0.4 

± 0.02 

12.8 ± 0.3 

± 0.02 

5.6 ± 0.2 

± 0.02 

5.7 ± 0.2 

± 0.01 

8.8 ± 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Test Results 


Brand 

"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Capri Super Slim 120’s Menthol 120FMHP... 

. 11.3 ± 

0.3 

0.91 

zk 

0.02 

6.9 

± 

0.2 

Capri Ultra Lights 100FHP. 

. 5.5 ± 

0.2 

0.49 

± 

0.02 

4.8 

± 

0.2 

Capri Ultra Lights Menthol 100FMHP.:. 

. 5.2 ± 

0.2 

0.47 


0.01 

4.3 


0.2 

Carlton Ultra KFHP. 

. <0.5 


<0.05 



<0.5 



Carlton KFSP. 

. 1.0 ± 

0.1 

0.13 


0.01 

1.6 

± 

0.1 

Carlton Menthol KFMSP... 

. 1.0 ± 

0.1 

0.14 

± 

0.01 

1.8 

± 

0.1 

Carlton S3 KFHP... 

. 1.2 ± 

0.1 

0.14 

± 

0.01 

2.0 

± 

0.1 

Carlton 100's 100FHP. 

. 1.1 ± 

0.1 

0.13 

± 

0.01 

1.4 

± 

0.1 

Carlton 100's Menthol 100FMHP. 

. 1.1 ± 

0.1 

0.13 

± 

0.01 

1.4 

± 

0.1 

Carlton 100’s 100FSP. 

. 1.8 ± 

0.1 

0.21 

± 

0.01 

2.3 

± 

0.1 

Carlton 100's Menthol 10OFMSP. 

. 1.8 ± 

0.1 

0.21 

± 

0.01 

2.3 

± 

0.1 

Carlton 120's I20FSP. 

. 4.8 ± 

0.1 

0.48 

± 

0.01 

3.5 

=b 

0.1 

Carlton 120's Menthol 120FMSP. 

. 4.6 ± 

0.2 

0.46 


0.02 

3.4 


0.2 

Centurv 25's KFSP. 

. 13.0 ± 

0.3 

0.71 

± 

0.01 

14.7 

± 

0.3 

Century 25's 100’s 100FSP.-. 

. 13.5 ± 

0.3 

0.78 

± 

0.02 

16.3 

rh 

0.3 

Centurv 25's Lights KFSP. 

. 8.3 ± 

0.2 

0.51 

± 

0.01 

12.1 

± 

0.3 

Centurv 25's Lights 100's IOOFSP. 

. 8.7 ± 

0.3 

0.59 


0.02 

11.8 

± 

0.3 

Centurv 25's Lights 100's Menthol 100FMSP. 

. 8.3 ± 

0.1 

0.58 

± 

0.0 L 

10.9 

± 

0.2 

Chesterfield RNFSP. 

. 18.6 ± 

0.4 

1.09 

± 

0.02 

11.5 

± 

0.3 

Chesterfield KNFSP. 

. 23.0 dk 

0.5 

1.31 

± 

0.02 

14.8 

± 

0.3 

Chesterfield Filters KFSP... 

. 16.7 ± 

0.2 

1.42 

± 

0.03 

11,6 

± 

0.2 

Chesterfield Filter Lights KFSP. 

. 11.0 ± 

0.2 

1.03 

± 

0.02 

9.1 

± 

0.2 

Chesterfield Filter Lights 100's IOOFSP. 

. 11.3 ± 

0.1 

1.11 

± 

0.02 

8.9 

± 

0.2 

Commander RNFSP... 

. 21.4 ± 

0.4 

1.34 

dt 

0.02 

12.2 


0.3 

Commander KNFSP. 

. 26.4 ± 

0.5 

1,66 

± 

0.04 

15.7 

± 

0.4 

Covington Filters KFSP...— 

. 14.1 =b 

0.4 

0.87 

i 

0.04 

13.5 

± 

0.3 

Covington Menthol Filters KFMSP. 

. 14.4 ± 

0.3 

0.88 

± 

0.03 

14.0 

± 

0.2 

Covington Filter 100's IOOFSP. 

. 15.5 ± 

0.3 

0.89 


0.03 

17.6 


0.6 

Covington Lights KFSP. 

. 10.5 ± 

0.2 

0.70 

i 

0.03 

13.6 

± 

0.4 

Covington Lights 100's IOOFSP. 

. 9.6 ± 

0.2 

0.64 

Efc 

0.02 

14.6 

rb 

0.3 

Covington Menthol Lights 100's I00FMSP. 

. 9.7 ± 

0.3 

0.65 

± 

0.03 

13.8 

± 

0.4 

Covington Ultra Lights 100’s IOOFSP. 

. 4.9 ± 

O.I 

0.39 

± 

0.02 

6.3 

± 

0.4 

Crowns Full Flavor KFHP. 

. 13.3 ± 

0.2 

0.97 


0.02 

12.0 

± 

0.3 

Crowns Full Flavor KFSP,...,...... 

. 14.2 ± 

0.3 

0.98 

± 

0.02 

12.3 

± 

0.2 

Crowns Full Flavor Menthol KFMSP. 

. 15.0 ± 

0.2 

1.07 

± 

0.01 

13.5 

± 

0.3 

Crowns Full Flavor 100's IOOFSP. 

. 15.2 ± 

0.2 

1.08 

i 

0.02 

14.8 

± 

0.3 

Crowns Full Flavor Menthol 100's 100FMSP. 

.. 15.0 ± 

0.2 

1.13 


0.02 

13.9 

± 

O.i 

Crowns Lights KFHP. 

. 9.7 ± 

0.2 

0.76 

± 

0.01 

10.9 


0.2 

Crowns Lights KFSP. 

. 9.7 ± 

0.1 

0.76 


0.01 

10.2 


0.2 

Crowns Lights 100's IOOFSP... 

. 10.4 ± 

0.2 

0.82 

± 

0.01 

11.5 

d: 

0.2 

Crowns Menthol Lights lOO’s 100FMSP. 

... 10.9 ± 

0.2 

0.87 

± 

0.02 

12.3 

± 

0.2 

Crowns Ultra Lights 100’s IOOFSP. 

. 5.8 ± 

0.1 

0.53 

db 

0.01 

7.9 


0.2 

Dave's Filter KFHP. 

. 15.5 ± 

0.2 

0.98 

± 

0.02 

16.1 

± 

0.3 

Dave's Lights KFHP. 

. 10.2 ± 

0.1 

0.69 


0.01 

12.5 

± 

0.2 

Doral KNFSP. 

. 21.7 ± 

0.3 

1.17 

± 

0.03 

16.9 

± 

0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Test Results 


Brand _ 

Doral Full Flavor KFHP... 

Doral Full Flavor KFSP..... 

Doral Full Flavor Menthol KFMSP. 

Doral Full Flavor 100's 100FSP..... 

Doral Full Flavor Menthol IOO's IOOFMSP. 

Doral Lights KFHP. 

Doral Lights KFSP... 

Doral Lights Menthol KFMSP.... 

Doral Lights IOO's IOOFSP. 

Doral Lights Menthol IOO's IOOFMSP. 

Doral Ultra Lights KFSP. 

Doral Ultra Lights 100's 100FSP... 

English Ovals KNFHP. 

Eve Lights Slim 100's 100FHP. 

Eve Lights Slim Menthol IOO's I00FMHP. 

Eve Lights Slim 120's 120FHP. 

Eve Lights Slim 120’s Menthol 120FMHP. 

Eve Ultra Lights Slim 120's 120FHP. 

Eve Ultra Lights Menthol Slim 120's 120FMHP. 

GPC-Approved KNFSP... 

GPC-Approved Full Flavor KFHP..... 

GPC-Approved Full Flavor KFSP. 

GPC-Approved Menthol KFMSP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FHP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FSP. 

GPC-Approved Menthol Full Flavor 100's IOOFMSP.., 

GPC-Approved Lights KFHP. 

GPC-Approved Lights KFSP. 

GPC-Approved Menthol Lights KFMSP. 

GPC-Approved Lights IOO's 100FHP. 

GPC-Approved Lights IOO's IOOFSP. 

GPC-Approved Menthol Lights IOO's IOOFMSP. 

GPC-Approved Ultra Lights KFSP.-. 

GPC-Approved Menthol Ultra Lights KFMSP. 

GPC-Approved Ultra Lights IOO’s IOOFSP. 

GPC-Approved Menthol Ultra Lights 100's IOOFMSP. 

Harley Davidson KFHP. 

Harley Davidson KFSP. 

Harlev Davidson IOO's IOOFSP. 

Harlcv Davidson Lights KFSP... 

Harley Davidson Lights 100's IOOFSP.. 

Herbert Tarevton KNFSP. 

Horizon Lotv Tar 100's IOOFSP. 

Horizon Low Tar Menthol IOO's IOOFMSP. 

Jasmine Slims 100's 100FHP. 


" Tar " 

mg/cig 

" Nicotine " 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

14.0 ± 

0.3 

0.84 4 

0.02 

14.5 4 

0.4 

13.8 4 

0.2 

0.85 4 

0.01 

14.6 4 

0.2 

14.0 ± 

0.3 

0.84 ± 

0.02 

14.8 4 

0.3 

13.0 4 

0.2 

0.83 4 

0.02 

15.5 4 

0.2 

13.14 

0.3 

0.85 4 

0.01 

15.2 4 

0.2 

8.4 4 

0.2 

0.60 4 

0.01 

9.7 4 

0.2 

8.4 4 

0.2 

0.62 4 

0.02 

9.8 4 

0.2 

8.0 4 

0 . 2 * 

0.58 4 

0.01 

9.4 4 

0.3 

9.4 4 

0.2 

0.70 4 

0.01 

10.3 4 

0.2 

8.3 4 

0.2 

0.61 4 

0.01 

11.64 

0.2 

4.6 4 

0.1 

0.38 4 

0.01 

6.3 4 

O.I 

4.7 4 

0.1 

0.38 4 

0.01 

7.4 4 

0.2 

26.2 ± 

0.4 

1.94 4 

0.04 

15.3 4 

0.3 

7.5 4 

0.3 

0.63 4 

0.02 

6.4 4 

0.2 

7.4 4 

0.2 

0.62 4 

0.02 

6.1 ± 

0.2 

10.1 ± 

0.3 

0.82 4 

0.03 

9.7 4 

0.3 

10.5 4 

0.4 

0.85 4 

0.02 

9.7 4 

0.4 

5.0 ± 

0.2 

0.40 4 

0.02 

4.3 4 

0.2 

5.1 4 

0.1 

0.44 4 

0.01 

4 . 3 ± 

0.1 

21.0 db 

0.3 

1.13 4 

0.01 

13.74 

0.3 

15.1 ± 

0.3 

0.86 4 

0.02 

15.0 4 

0.3 

15.1 4 

0.2 

0.84 4 

0.02 

15.1 4 

0.3 

14.2 4 

0.3 

0.86 4 

0.02 

13.3 4 

0.2 

13.8 ± 

0.2 

0.81 ± 

0,01 

15.8 4 

0.3 

14.3 4 

0.2 

0.84 4 

0.0 L 

16.3 4 

0.3 

00 

0.3 

0.85 4 

0.02 

13.6 4 

0.3 

9.4 ± 

0.2 

0.63 4 

0.01 

11.2 4 

0.2 

9 . 3 ± 

0.2 

0.62 4 

0.01 

11.14 

0.2 

8.8 4 

0.2 

0.63 4 

0.02 

8 . 9 ± 

0.2 

9.5 4 

0.2 

0.65 4 

0.02 

12.0 4 

0.2 

9.2 ± 

0.1 

0.63 4 

0.01 

11.94 

0.2 

8.14 

0.2 

0.65 4 

0.01 

8.3 4 

0.2 

5.1 4 

0.1 

0 . 40 ± 

0.01 

6.9 4 

0.2 

5.3 4 

0.1 

0.43 4 

0.01 

6.6 4 

0.1 

5.0 4 

0.1 

0.40 4 

0.01 

6.3 4 

0.2 

4.8 4 

0.1 

0.414 

0.01 

5.6 4 

0.2 

13.2 4 

0.2 

0.914 

0.02 

13.9 4 

0.3 

14.0 4 

0.2 

0.96 4 

0.02 

14.8 4 

0.2 

14.9 4 

0.3 

1.09 4 

0.02 

14.6 4 

0.3 

8.4 4 

0.1 

0.64 4 

0.01 

9.0 4 

0.2 

9.5 ± 

0.2 

0.72 4 

0.02 

10.8 4 

0.3 

24.5 4 

0.3 

1.56 4 

0.03 

16.2 4 

0.3 

11.2 4 

0.2 

0.89 4 

0.01 

11.54 

0.2 

11.4 4 

0.2 

0 . 89 ± 

0.01 

11.4 4 

0.2 

10.14 

0.2 

0.67 4 

0.02 

10.8 4 

0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Test Results 





"Tar" 

"Nicotine" 

CO 

Brand 



mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 




7.9 ±0.2 

0.58 ± 0.01 

7.8 ± 0.2 

Jasmine Slims Menthol Lights 100's 100FMHP. 



. 7.6 ±0.1 
. 7.8 ± 0.2 

0.55 ± 0.02 
0.67 ±0.01 

7.7 ± 0.2 

9.4 ± 0.2 




. 8.0 ± 0.2 

0.69 ± 0.01 

9.9 ± 0.2 

Kent Golden Lights Menthol KFMSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 



. 7.9 ±0.1 

9.1 ± 0.2 
. 9.6 ± 0.3 

0.68 ± 0.01 
0.79 ± 0.01 
0.82 ± 0.02 

10.0 ± 0.2 
10.2 ± 0.2 
10.8 ± 0.3 

Kent Golden Lights 100s Menthol 100FMSP. 

K>nt KFHP . 



. 9.5 ±0.2 

. 11.4 ±0.3 

0.82 ± 0.01 
0.85 ± 0.02 

10.2 ± 0.2 
11.8 ± 0.3 

K>nt KFSP .*. 



. 12.0 ± 0.2 

0.90 ± 0.02 

12.5 ± 0.2 

iV/.ni intic i rtftPRP . 



. 13.3 ±0.2 

1.01 ± 0.02 

12.9 ± 0.3 

Kent 100s Menthol 100FMSP. 



. 13.2 ±0.3 

. 3.6 ±0.1 

0.99 ± 0.02 
0.37 ± 0.01 

13.2 ± 0.3 
4,2 ± 0,2 

Kent III Ultra Lights 100s 100FHP. 

rrr rntT-t r ;„t,te mne itlOFSP . 



. 4.8 ±0.1 

4.9 ±0.2 

0.48 ± 0.01 
0.49 ± 0.01 

5.9 ± 0.2 
6.2 ± 0.2 

Kent International Lights KFHP. 

Kent International Lights 100s 100FHP. 

KVnt <;iim \ itrhfc lftO'5 lflOFHP . 



. 9.1 ±0.2 

8.9 ± 0.2 
.. 9.7 ± 0.2 

0.70 ± 0.01 
0.68 ± 0.01 

0.84 ± 0.02 

9.0 ± 0,2 
10.5 ± 0.2 
10.4 ± 0.2 

k'nnf Mnn-Filtpr RNFMSP . 



. 19.7 ± 0.7 

1.18 ± 0.02 

12.4 ± 0.3 

Kooi Filters Menthol KFMHP . 

. 


. 16.1 ±0.2 
. 15.9 ±0.3 

1.12 ± 0.02 
1.09 ± 0.02 

14.5 ± 0.3 
14.5 ± 0.3 

Kool Super Longs 100's 100FMSP . 



. 15.5 ±0.2 
„ 7.5 ±0.2 

1.13 ±0.01 
0.63 ± 0.01 

14.5 ± 0.4 
8.1 ± 0.2 




. 8.1 ±0.2 

0.65 ± 0.01 

9.5 ± 0.2 

k^nnl WilHc KFM74P . 



. 11.2 ±0.2 

0.82 ± 0.01 

10.7 ± 0.2 

Knn 1 Milrit; KFMSP . 



11.0 ±0.2 

0.83 ± 0.01 

10.7 ± 0.2 

Kool Milds 100's 100FMSP . 



11.1 ±0.2 
2.0 ±0.1 

0.82 ± 0.02 
0.18 ± 0.01 

11.8 ± 0.2 
2.2* 0.1 

ITltrn IfllVc mflFMSP . 



.. 4.5 ±0.2 

0.38 ± 0.02 

4.4 ± 0.2 

I A M KFHP . 



12.4 ± 0.2 

0.86 ± 0.02 

12.3 ± 0.2 

] Xr M KF^P . 



12.8 ±0.3 

0.86 0.02 

12.6 ± 0.4 




.. 9.6 ± 0.2 

0.73 ± 0,02 

11.5 ± 0.3 




6.8 ±0.2 

0.63 ± 0.02 

6.7 ± 0.3 

T tirlc Filfpr-s KFSP . 



14.0 ±0.3 

1.01 ± 0.03 

14.0 ± 0.3 

T -irL mn'c 1 nnF^P . 



.. 14.3 ±0.3 

l.I2± 0.02 

14.5 ± 0.3 

r !>rW r ifrhtc KFSP . 



. 10.8 ±0.2 

0.81 ± 0.02 

9.9 ± 0.2 




, 11.0 ± 0.2 

0.86 ± 0.03 

10.7 ± 0.2 




. 25.2 ± 0.5 

1.54 ± 0.04 

16.6 ± 0.3 




.. 14.4 ±0.3 

1.07 ± 0.02 

12.9 ± 0.3 

Lucia' Strike Filters 100’s 100FSP.. 



.. 13.9 ±0.3 
.. 7.6 ±0.1 

1.07 ± 0.02 

0.64 ± 0.01 

12.8 ± 0.4 
8.7 ± 0.2 

Lucky Strike Lights 100's 100FSP. 



.. 9.6 ±0.2 
.. 14.1 ±0.4 

0.82 ± 0.02 

0.75 ± 0.02 

10.4 ± 0.1 

15.4 ± 0.3 




. 14.3 ±0.2 

0.75 ± 0.02 

16.3 ± 0.3 




9.8 ±0.2 

0.57 ± 0.01 

12.3 ± 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Test Results 


Brand _____________ 

Magna Lites KFSP.,-,.-. 

Malibu Lights 100's 100FSP. 

Malibu Lights Menthol 100's 100FMSP. 

Malibu Ultra Lights 100's 100FSP. 

* Marlboro KFHP.(Retested Brand). 

Marlboro Menthol KFMHP. 

Marlboro KFSP... 

Marlboro Menthol KFMSP. 

Marlboro 100's (gold package) 100FHP.. 

Marlboro 100's (red package) 100FHP. 

Marlboro 100's (gold package) 100FSP... 

* Marlboro IOO's (red package) 100FSP.(Retested Brand).. 

Marlboro 25's KFSP. 

Marlboro Lights KFHP. 

Marlboro Lights Menthol KFMHP... 

Marlboro Lights KFSP... 

Marlboro Lights IOO’s 100FHP... 

Marlboro Lights IOO's Menthol 100FMHP..-. 

Marlboro Lights IOO's 100FSP. 

Marlboro Lights 25's KFSP............... 

* Marlboro Medium KFHP.(Retested Brand).. 

Marlboro Medium KFSP. 

Marlboro Medium 100's 100FHP... 

Marlboro Medium 100's 100FSP.:.-. 

Marlboro Ultra Lights KFHP. 

Marlboro Ultra Lights 100's 100FHP... 

Max 120s 120FSP. 

Max 120s Menthol 120FMSP. 

Merit Filter KFHP. 

Merit Filter KFSP. 

Merit Menthol KFMSP. 

Merit IOO's 100FSP... 

Merit IOO’s Menthol 100FMSP. 

Merit Ultima KFHP... 

Merit Ultima KFSP. 

Merit Ultima IOO's 100FHP. 

Merit Ultima 100's 100FSP. 

Merit Ultra Lights KFHP. 


* Merit Ultra Lights KFSP.(Retested Brand) 

* Merit Ultra Lights Menthol KFMSP.(Retested Brand). 

* Merit Ultra Lights IOO's 100FHP.(Retested Brand). 

Merit Ultra Lights IOO's 100FSP. 


Merit Ultra Lights IOO's Menthol iOOFMSP. 

Misty Full Flavor Slims 100FHP. 

Misty Fuil Flavor Menthol Slims 100FMHP 


"Tar" 

mg/cig 

" Nicotine " 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

9.6 ± 0.2 

0.60 ± 0.01 

12.4 ± 0.3 

12.2 ± 0.3 

0.98 ± 0.03 

12.1 ± 0.3 

11.3 ± 0.2 

0.95 ± 0.02 

11.1 ± 0.2 

6.5 ± 0.1 

0.60 ± 0.01 

8.1 ± 0.2 

15.7 ± 0.2 

1.08 ± 0.02 

13.6 ± 0.3 

15.4 ± 0.3 

1.03 ± 0.02 

13.6 ± 0.2 

15.7 ± 0.2 

1.10 ± 0.02 

14.3 ± 0.2 

15.8 ± 0.3 

1.07 ± 0.02 

13.9 ± 0.3 

14.9 ± 0.2 

1.11 ± 0.02 

13.9 ± 0.2 

15.0 ± 0.2 

1.12 ± 0.02 

13.5 ± 0.3 

15.2 ± 0.3 

1.14 ± 0.02 

14.3 ± 0.3 

15.8 ± 0.2 

1.17 ± 0.02 

14.2 ± 0.2 

15.5 ± 0.2 

1.08 ± 0.02 

14.3 ± 0.3 

9.8 ± 0.2 

0.76 ± 0.01 

10.9 ± 0.3 

9.4 ± 0.1 

0.73 ± 0.01 

9.5 ± 0.2 

10.1 ± 0.2 

0.78 ± 0.01 

11.2 ± 0.2 

10.4 ± 0.2 

0.81 ± 0.01 

12.0 ± 0.2 

9.1 ± 0.2 

0.72 ± 0.02 

10,8 ± 0.3 

10.1 ± 0.2 

0.81 ± 0.01 

11.9 ± 0.3 

10.3 ± 0.2 

0.77 ± 0.01 

11.3 ± 0.2 

11.4 ± 0.1 

0.84 ± 0.01 

11.7 ± 0.2 

11.5 ± 0.2 

0.86 ± 0.02 

12.1 ± 0.2 

12.4 ± 0.3 

0.95 ± 0.02 

12.3 ± 0.3 

12.3 ± 0.2 

0.94 ± 0.02 

12.7 ± 0.2 

5.8 ± 0.1 

0.48 ± 0.01 

7.3 ± 0.1 

5.3 ± 0.1 

0,46 ± 0.01 

7.3 ± 0.1 

15.6 ± 0.3 

1.22 ± 0.03 

15.8 ± 0.4 

16.1 ± 0.2 

1.23 ± 0.02 

16.4 ± 0.3 

7.4 ± 0.1 

0.58 ± 0.01 

9.1 ± 0.2 

7.2 ± 0.1 

0.58 ± 0.01 

9.1 ± 0.2 

7.4 ± 0.1 

0.59 ± 0.01 

9.1 ± 0.2 

9.2 ± 0.2 

0.74 ± 0.01 

11.1 ± 0.3 

8.7 ± 0.2 

0.71 ± 0.01 

10.4 ± 0.3 

0.8 ± 0.1 

0.10 ± 0.01 

2.4 ± 0.1 

0.8 ± 0.1 

0.11 ± 0.01 

2.6 ± 0.1 

1.9 ± 0.1 

0.21 ± 0.01 

4.1 ± 0.1 

1.8 ± 0.1 

0.20 ± 0.01 

4.1 ± 0.1 

4.5 ± 0.1 

0.44 ± 0.01 

5.8 ± 0.1 

4.4 ± 0.1 

0.44 ± 0.01 

5.4 ± 0.1 

4.3 ± 0.1 

0.42 ± 0.01 

5. 1 ± 0.1 

5.4 ± 0.1 

0.52 ± 0.01 

6.5 ± 0.1 

5.6 ± 0.2 

0.53 ± 0.01 

7.1 ± 0.2 

5.2 ± 0,1 

0,49 ± 0.01 

6.6 ± 0.2 

15.0 ± 0.2 

1.12 ± 0.02 

13.5 ± 0.3 

14.8 ± 0.2 

1.10 ± 0.02 

13.3 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Test Results 


Brand ___ 

Misty Lights Slims 100FHP. 

Misty Menthol Lights Slims 100FMHP. 

Misty Lights Slims 120's 120FHP. 

Misty Menthol Lights Slims 120’s 120FMHP...,, 

Misty Ultra Lights Slims 100FHP,.. 

Misty Ultra Lights Menthol Slims 100FMHP. 

Monarch KNFSP. 

Monarch Full Flavor KFHP. 

Monarch Menthol KFMHP. 

Monarch Full Flavor KFSP.,.,. 

Monarch Menthol ICFMSP. 

Monarch 100's 100FSP. 

Monarch Menthol 100's 100FMSP. 

Monarch Lights KFHP. 

Monarch Menthol Lights KFMHP. 

Monarch Lights KFSP. 

Monarch Menthol Lights KFMSP.. 

Monarch Lights 100's 100FSP. 

Monarch Menthol Lights 100's 100FMSP. 

Monarch Ultra Lights KFSP. 

Monarch Ultra Lights 100’s IOOFSP. 

Montclair Full Flavor KFHP... 

Montclair Full Flavor KFSP. 

Montclair Full Flavor 100‘s IOOFSP.... 

Montclair Full Flavor Menthol 100's 100FMSP. 

Montclair Lights KFHP. 

Montclair Lights KFSP. 

Montclair Lights Menthol KFMSP. 

Montclair Lights 100's IOOFSP. 

Montclair Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Montclair Ultra Lights KFSP... 

Montclair Ultra Lights 100's IOOFSP. 

More 120s 120FSP. 

More 120s Menthol 120FMSP. 

More Lights 100s 100FHP. 

More Lights 100s Menthol 100FMHP. 

More Lights 120s 120FSP. 

More Lights 120s Menthol 120FMSP. 

More White Lights !20s L20FSP.. 

More White Lights 120s Menthol 120FMSP. 

Newport KFMHP. 

Newport KFMSP. 

Newport 100's 100FMHP. 

Newport 100's 100FMSP. 

Newport 10’s KFMSP. 


Rev. 3/1/96 


"Tar" "Nicotine" CO 


mg/cig 
9.0 * 0.2 
8.2 ± 0.1 

12.9 ± 0.2 

13.1 ± 0.3 

6.1 ± 0.2 

5.6 ± 0.2 

22.1 ± 0.3 

14.4 ± 0.2 

13.7 ± 0.4 

14.2 ± 0.2 
14.0 ± 0.3 
13.0 ± 0.2 

13.4 ± 0.2 

10.4 ± 0.2 

10.4 ± 0.2 

8.9 ± 0,2 

9.1 ± 0.3 

9.1 ±0.2 
9.5 ± 0.2 

3.7 ± 0.1 

4.2 ± 0.1 

16.5 ± 0.3 

16.7 ± 0.2 
17.0 ± 0.2 

16.4 ± 0.2 

11.8 ± 0.2 
11.6± 0.2 

11.8 ± 0.2 

12.4 ± 0.2 

11.7 ±0.2 

6.2 ± 0.1 
6.1 ± 0.1 

12.9 ± 0.5 
12.0 ± 0.3 

8.7 ± 0.2 

8.4 ± 0.2 

9.8 ± 0.4 
9.0 ± 0.2 

12.3 ± 0.3 

11.5 ± 0.2 
16.0 ± 0.3 

16.8 ± 0.3 

18.7 ± 0.2 

18.7 ± 0.2 
17.4± 0.3 


mg/cig 

0.79 ± 0.01 
0.72 ± 0.01 
1.08 ± 0.02 
1.09 ± 0.02 
0.57 ± 0.01 
0.54 ± 0.02 
1.16 ± 0.02 
0.77 ± 0.02 
0.73 ± 0.02 
0.77 ± 0.02 
0.73 ± 0.01 
0.74 ± 0.01 
0.77 ± 0.01 
0.61 ± 0.01 
0.61 ± 0.01 
0.58 ± 0.01 
0.56 ± 0.01 
0.62 ± 0.01 
0.64 ± 0.01 
0.30 ± 0.01 
0.32 ± 0.01 

1.21 ± 0.03 
1.24 ± 0.02 
1.26 ± 0.02 

1.22 ± 0.02 
0.94 ± 0.02 
0.90 ± 0,01 
0.92 ± 0.02 
1.01 ± 0.02 
0.96 ± 0.02 
0.56 ± 0.01 
0.55 ± 0.01 
1.06 ± 0.03 
0.94 ± 0.02 
0,72 ± 0.02 
0.68 ± 0.02 
0.85 ± 0.03 
0.75 ± 0.01 
0.98 ± 0.02 
0.91 ± 0.02 
1.15 ±0.02 

1.22 ± 0.02 
1.39 ± 0.03 
1.38 ± 0.02 
1.28 ± 0.02 


mg/cig 

8.3 ± 0.2 

7.5 ± 0.1 

10.9 ±0.3 

11.2 ± 0.3 

5.7 ± 0.2 

5.2 ±0.2 

17.2 ± 0.4 

15.4 ± 0.2 

15.1 ± 0.3 

16.4 ± 0.4 

15.9 ± 0.2 

16.7 ± 0.3 

16.4 ± 0.2 

12.5 ± 0.2 

12.8 ± 0.2 

11.4 ± 0.2 

11.7 ± 0.3 
11.0 ± 0.2 

11.2 ± 0.2 

5.6 ± 0.2 

7.3 ± 0.1 

13.7 ± 0.2 

13.7 ± 0.2 

15.7 ± 0.3 

14.9 ± 0.3 

11.6 ± 0.3 

11.3 ± 0.2 

11.4 ± 0.3 

12.3 ± 0.3 

11.4 ± 0.2 

7.1 ± 0.1 

7.6 ± 0.2 

18.6 ± 0.7 

18.1 ± 0.4 

8.9 ± 0.2 

8.7 ± 0.2 

16.5 ± 0.5 

16.3 ± 0.4 

16.5 ± 0.5 

15.7 ± 0.3 

15.5 ± 0.3 

16.3 ± 0. 

18.1 ± 0. 

18.1 ± 0.3 

16.5 ± 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Test Results 


Brand _ 

Newport 10's IOOFMSP... 

Newport 25s KFMSP. 

Newport 25s 100's IOOFMSP. 

Newport Lights KFMSP. 

Newport Lights 100's 100FMSP. 

Newport Stripes Lights 100FHP..... 

Newport Stripes Lights Menthol 100FMHP. 

Now KFHP. 

Now KFSP. 

Now Menthol KFMSP. 

Now 100s 100FHP. 

Now 100s 100FSP. 

Now 100s Menthol 100FMSP. 

Old Gold Straights KNFSP. 

Old Gold Filters KFHP. 

Old Gold Filters KFSP. 

Old Gold Filter 100's 100FSP. 

Old Gold Lights KFHP. 

Old Gold Lights KFSP.. 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

Pall Mall KNFSP. 

Pall Mall Gold 100's 100FSP. 

Pall Mall Lights 100's 100FSP. 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

Pall Mall Red Filters 100's 100FSP. 

Parliament Lights KFHP.. 

Parliament Lights KFSP. 

Parliament Lights 100's iOOFSP. 

Philip Morris International 100FHP. 

Philip Morris International Menthol 100FMHP 

Picayune Non-Filter RNFSP. 

Players RNFHP. 

Players KFHP. 

Players Menthol KFMHP. 

Players 100's 100FHP. 

Players 100's Menthol 100FMHP. 

Players Lights 25's KFSP. 

Plavcrs Lights 25's Menthol KFMSP. 

Players Lights 25's 100's IOOFSP. 

Plavers Lights 25's 100's Menthol I00FMSP. 

Prime KNFSP..... 

Prime Full Flavor KFHP. 

Prime Full Flavor KFSP. 

Prime Full Flavor Menthol KFMSP. 

Prime Full Flavor 100's IOOFSP. 


Rev. 3/1/96 


"Tar” 

mg/cig 

"Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

18.0 ± 0.2 

1.36 ± 0.02 

17.2 ± 0.4 

17.4 ± 0.1 

1.26 ± 0.02 

16.9 ± 0.3 

18.5 ± 0.3 

1.39 ± 0.02 

18.0 ± 0.4 

8.7 ± 0.2 

0.72 ± 0.01 

11.2 ± 0.2 

9.5 ± 0.2 

0.82 ± 0.02 

10.6 ± 0.3 

11.9 ± 0.2 

0.95 ± 0.02 

14.5 ± 0.3 

11.5 ± 0.2 

0.90 ± 0.02 

13.4 ± 0.2 

<0.5 

<0.05 

<0.5 

1.0 ± 0.1 

0.13 ± 0.01 

1.9 ± 0.1 

1.0 ± 0.1 

0.12 ± 0.01 

1.9 ±0.1 

<0.5 0.1 

<0.05 0.01 

<0.5 

2.1 ± 0.1 

0.22 ± 0.01 

3.4 ± 0.1 

1.9 ± 0.1 

0.20 ± 0.01 

3.1 ± 0.2 

25.1 ± 0.4 

i.62 ± 0.02 

17.4 ± 0.4 

14.5 ± 0.3 

1.06 ± 0.02 

15.6 ± 0.4 

15.2 ± 0.2 

1.11 ± 0.02 

16,6 ± 0.3 

14.5 ± 0.2 

1.12 ±0.01 

17.8 ± 0.3 

7.5 ±0.1 

0.67 ± 0.01 

9.6 ± 0.2 

8.1 ±0.2 

0.72 ± 0.01 

10.2 ± 0.2 

11.9 ±0.1 

0.93 ± 0.01 

14.8 ± 0.3 

24.3 ± 0.4 

1.51 ± 0.03 

16.5 ± 0.3 

14.7 ± 0.2 

1.13 ± 0.02 

12.9 ± 0.2 

10.4 ± 0.2 

0.86 ± 0.01 

11.6± 0.3 

15.9 ± 0.3 

1.18± 0.02 

13.2 ± 0.3 

16.5 ± 0.3 

1.23 ± 0.02 

14.7 ± 0.3 

7.7 ± 0.2 

0.62 ±0.01 

8.5 ± 0.2 

8.2 ± 0.2 

0.66 ± 0.01 

8.9 ± 0.2 

11.0 ±0.3 

0.89 ± 0.02 

11.5 ± 0.3 

14.8 ± 0.2 

1.11 ± 0.02 

13.5 ±0.2 

13.8 ± 0.2 

1.02 ± 0.01 

13.3 ± 0.2 

18.1 ±0.3 

1.30 ± 0.03 

13.0 ± 0.3 

23.0 ± 0.4 

1.62 ± 0.02 

13.3 ± 0.3 

11.3 ± 0.2 

0.84 ± 0.02 

11.5 ± 0.2 

10.9 ± 0.2 

0.81 ± 0.02 

10.8 ± 0.2 

12.9 ± 0.3 

0.97 ± 0.02 

12.7 ± 0.3 

12.7 ± 0.5 

0.94 ± 0.03 

12.5 ± 0.3 

9.4 ± 0.2 

0.67 ± 0.02 

11.4 ± 0.3 

9.9 ± 0.2 

0.71 ± 0.01 

11.7 ± 0.3 

10.0 ± 0.2 

0.71 ± 0.02 

13.2 ± 0.3 

9.5 ± 0.3 

0.67 ± 0.02 

12.3 ± 0.3 

23.6 ± 0.4 

1.46 ± 0.03 

16.3 ± 0.3 

13.6± 0.3 

0.99 ± 0.02 

12.0 ± 0.3 

15.2 ± 0.3 

1.08 ±0.02 

13.3 ± 0.3 

14.5 ± 0.3 

1.06 ± 0.02 

12.7 ± 0.3 

15.1 ± 0.2 

1.10 ± 0.02 

14.6 ± 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Test Results 


Brand ___ 

Prime Full Flavor Menthol 100's 100FMSP. 

Prime Lights KFHP... 

Prime Lights KFSP. 

Prime Lights Menthol KFMSP. 

Prime Lights 100's 100FSP. 

Prime Lights Menthol 100's 100FMSP. 

Prime Ultra Lights King KFSP... 

Prime Ultra Lights 100's 100FSP... 

Private Stock KNFSP. 

Private Stock Full Flavor KFHP. 

Private Stock Full Flavor KFSP... 

Private Stock Full Flavor Menthol KFMSP. 

Private Stock Full Flavor 100's 100FSP. 

Private Stock Full Flavor Menthol 100's 100FMSP. 

Private Stock Lights KFHP. 

Private Stock Lights KFSP. 

Private Stock Lights Menthol KFMSP. 

Private Stock Lights 100's 100FSP. 

Private Slock Lights Menthol 100's 100FMSP. 

Private Stock Ultra Lights King KFSP. 

Private Stock Ultra Lights 100's 100FSP. 

Pyramid KNFSP. 

* Pyramid Full Flavor KFSP.(Retested Brand).. 

Pyramid Full Flavor Menthol KFMSP... 

Pyramid Full Flavor 100's 100FSP.*. 

Pyramid Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Pyramid Lights KFSP..*. 

Pyramid Lights 100's 100FSP. 

* Pyramid Lights 100's Menthol 100FMSP.(Retested Brand). 

Pyramid Ultra Lights 100's 100FSP. 

Raleigh KNFSP. 

Raleigh KFSP. 

Raleigh lOO's 100FSP. 

Raleigh Lights KFSP. 

* Raleigh Lights 100's 100FSP.(Retested Brand). 

Raleigh Extra KNFSP. 

Raleigh Extra KFSP. 

Raleigh Extra 100's 100FSP... 

Raleigh Extra Lights KFSP. 

Raleigh Extra Lights Menthol KFMSP. 

Raleigh Extra Lights 100's 100FSP. 

Raleigh Extra Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Raleigh Extra Ultra Lights KFSP. 

Raleigh Extra Ultra Lights 100's 100FSP. 

Richland 20's KFSP. 


Rev. 3/1/96 


"Tar" "Nicotine" CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 

14.7 ± 0.2 1.08 ± 0 02 14.4 ± 0.2 


9.6 ± 

9.7 ±0.2 0.78 

10.5 ± 0.2 0.81 

10.8 ±0.2 0.87 

11.5 ± 0.2 0.92 

5.4 ±0.1 0.50 

5.6 ± 0.2 0.52 

22.6 ± 0.4 1.41 

13.6 ±0.2 1.01 

14.9 ±0.3 1.08 

15.0 ±0.3 1.08 

14.9 ±0.2 1.08 

15.4 ±0.3 1.12 

10.0 ±0.2 0.78 

9.7 ±0.1 0.78 

11.0 ±0.2 0.84 

11.1 ± 0.2 0.89 

11.2 ±0.2 0.90 

5.8 ± 0.2 0.53 

5.8 ±0.2 0.54 

22.7 ± 0.4 1.30 

13.7 ±0.4 0.84 

14.0 ±0.3 0.81 

15.6 ±0.4 0.94 

15.0 ±0.3 0.90 

9.8 ±0.2 0.65 

9.9 ±0.3 0.69 

9.6 ±0.2 0.67 

4.7 ±0.2 0.38 

23.3 ± 0.3 1.28 

15.2 ± 0.3 0.93 

15.1 ±0.3 0.97 

11.1 ±0.2 0.86 

12.3 ±0.1 0.94 

22.6 ±0.6 1.20 

15.1 ±0.3 0.84 

14,0 ± 0.2 0.83 

9.5 ± 0.2 0.64 

9.2 ± 0.2 0.66 

9.9 ± 0,1 0.68 

8.1 ±0.1 0.64 

5.6 ±0.2 0.43 

5.1 ±0.2 0.41 

15.0 ± 0.3 1.13 


±0.01 10.4 ±0.2 

± 0.02 10.3 ± 0.2 

±0.02 11.5 ±0.3 

±0.02 11.9 ±0.4 

±0.02 12.4 ±0.2 

±0.01 6.7 ±0.2 

±0.01 7.6 ± 0.2 

±0.03 15.7 ±0.3 

± 0.02 12.0 ± 0.2 

±0.02 13.4 ±0.3 

±0.02 13.0 ±0.3 

±0.02 14.7 ±0.3 

± 0.02 14.7 ± 0.3 

± 0.02 10.8 ± 0.2 

±0.01 10.4 ±0.2 

±0.02 11.7 ±0.2 

±0.02 12.1 ±0.3 

±0.02 12,4 ±0.3 

±0.01 6.9 ±0.2 

±0.01 7.7 ±0.2 

±0.04. 15.1 ±0,3 

±0.04 15.2 ±0.5 

±0.05 14.6 ±0.4 

±0.05 19.8 ±0.7 

±0.03 18.0 ±0.8 

±0.03 13.2 ±0.3 

±0.04 14.1 ±0.4 

± 0.02 13.8 ± 0.5 

± 0.01 6.3 ± 0.2 

± 0.02 16.0 ± 0.3 

± 0.02 13.7 ± 0.2 

± 0.02 15.0 ± 0.3 

± 0.01 10.7 ± 0.2 

±0.01 12.2 ±0.3 

± 0.04 14.5 ± 0.4 

±0.02 15.1 ±0.3 

± 0.02 16.2 ± 0.3 

±0.02 11.1 ±0.3 

± 0.02 9,3 ± 0.2 

±0.01 12.7 ±0.3 

±0.01 8.4 ±0.2 

± 0.01 6.8 ± 0.2 

± 0.01 6.6 ± 0.2 

± 0.02 12.9 ± 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Test Results 


Brand _ 

Richland 20's Menthol KFMSP. 

Richland 20's IOO's 100FSP. 

Richland 20's 100's Menthol 100FMSP. 

Richland 20's Lights KFSP. 

Richland 20’s Lights 100's 100FSP. 

Riviera KFMHP... 

Riviera KFMSP. 

Riviera IOO's 100FMHP. 

Riviera 100's 100FMSP. 

Salem KFMSP. 

Salem IOO's 100FMSP. 

Salem Gold KFMHP. 

Salem Lights KFMSP. 

Salem Lights 100's 100FMHP. 

Salem Lights IOO's 100FMSP. 

Salem Slim Lights IOO’s 100FMHP. 

Salem Ultra Lights KFMSP. 

Salem Ultra Lights IOO’s 100FMSP. 

Saratoga 120’s I20FHP. 

Saratoga 120's Menthol 120FMHP. 

Satin 100FSP. 

Satin Menthol 100FMSP. 

Silva Thins Filters 100FHP. 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

Special 10's Full Flavor KFHP. 

Special 10's Full Flavor IOO's 100FHP. 

Special 10’s Lights KFHP. 

Special 10's Lights IOO's 100FHP. 

Special 10's Milds Menthol 100's 100FMHP.... 

Sterling 100F5P... 

Sterling IOO's Menthol 100FMSP. 

Sterling Lights IOO's 100FSP. 

Sterling Lights IOO's Menthol I00FMSP.. 

Sterling Ultra Lights 100's 100FSP. 

Sterling Ultra Lights IOO's Menthol 100FMSP 

Sterling Slim Lights IOO's 100FHP. 

Sterling Slim Lights IOO's Menthol 100FMHP 

Style Lights IOO's 10OFSP. 

Slvle Lights IOO's Menthol 100FMSP. 

Summit KNFSP. 

Summit Full Flavor KFHP. 

Summit Full Flavor KFSP. 

Summit Full Flavor Menthol KFMSP. 

Summit Full Flavor IOO's 100FSP. 

Summit Full Flavor Menthol 100's 100FMSP.. 


" Tar ’* 

mg/cig 

" Nicotine " 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

. 15.5 ± 

0.2 

1.02 

ds 

0.02 

14.7 ± 

0.2 

. 16.2 ± 

0.3 

1.18 

i 

0.02 

14.4 ± 

0.2 

. 15.4 ± 

0.3 

1.04 

± 

0.02 

14.9 ± 

0.3 

. 10.6 ± 

0.2 

0.85 


0.01 

10.6 ± 

0.3 

. 12.6 ± 

0.2 

0.93 

± 

0.02 

13.0 ± 

0.3 

. 16.6 ± 

0.3 

1.16 

± 

0.02 

14.4 ± 

0.2 

. 15.6 ± 

0.3 

1.14 

± 

0.02 

13.0 ± 

0.4 

. 17.1 ± 

0.3 

1.26 

± 

0.02 

16.4 ± 

0.5 

. 16.9 ± 

0.3 

1.22 

i 

0.02 

15.8 ± 

0.4 

. 17.1 ± 

0.3 

1.13 

± 

0.02 

18.8 ± 

0.4 

. 15.8 ± 

0.2 

1.20 

± 

0.02 

17.5 ± 

0.4 

. 16.5 ± 

0.2 

1.19 

± 

0.03 

16.9 ± 

0.4 

. 8.9 ± 

0.2 

0.70 

db 

0.02 

11.1 ± 

0.3 

. 11.0 ± 

0.2 

0.90 

± 

0.01 

11,8 ± 

0.3 

. 8.0 ± 

0.3 

0.69 

± 

0.02 

10.2 ± 

0.3 

8.7 ± 

0.1 

0.71 


0.02 

8.9 ± 

0.2 

4.4 ± 

0.1 

0.40 

± 

0.01 

6.1 ± 

0.2 

. 4.4 ± 

0.1 

0.40 

± 

0.01 

7.0 ± 

0.2 

. 14.1 ± 

0.3 

1.06 


0.02 

14.3 ± 

0.2 

. 14.0 ± 

0.2 

1.06 

± 

0.02 

14.0 ± 

0.3 

.. 11.6 ± 

0.2 

0.95 

± 

0.01 

12.5 ± 

0.3 

. 11 . 8 ± 

0.2 

0.97 

± 

0.02 

13.3 ± 

0.3 

. 11.7 ± 

0.3 

0.93 


0.02 

10.6 ± 

0.2 

. 11.4 ± 

0,2 

0.94 

± 

0.02 

10.4 ± 

0.2 

15.9 ± 

0,3 

1.16 

bk 

0.03 

13 . 0 ± 

0.3 

. 17.0 ± 

0.2 

1.28 


0.02 

16.2 ± 

0.3 

. 11.3 ± 

0.2 

0.94 


0.02 

1 1.2 i 

0.2 

. 12.2 ± 

0.2 

1.01 

± 

0.01 

11.8 ± 

0.2 

.. 12.4 ± 

0.2 

1.00 

± 

0.01 

12.8 ± 

0.2 

. 12.9 ± 

0.2 

0.74 

± 

0.02 

16.5 ± 

0.3 

. 13.6 ± 

0.2 

0.79 

± 

0.02 

16.8 ± 

0.3 

.. 8.9 ± 

0.1 

0.61 

dz 

0.01 

10.7 ± 

0.3 

. 9.7 ± 

0.2 

0.66 

i 

0.01 

11.5 ± 

0.2 

.. 3.9 ± 

0.1 

0.31 


0.01 

7.1 ± 

0.2 

. 4.4 ± 

0.2 

0.34 

± 

0.01 

7.5 ± 

0.3 

.. 6.8 ± 

0,2 

0.47 

± 

0.02 

8.9 ± 

0.2 

. 6.6 ± 

0.2 

0.47 

± 

0.01 

8.5 ± 

0.2 

. 11.5 ± 

0.1 

0.94 

d; 

0.01 

13.8 ± 

0.2 

.. 11.5 ± 

0.2 

0.89 

d= 

0.02 

13,6 ± 

0.3 

.. 23.5 i 

0.4 

1.49 

± 

0.03 

15.9 ± 

0.3 

.. 13.7 ± 

0.3 

0.99 

± 

0.01 

12.0 ± 

0.3 

. 14.4 ± 

0.3 

1.03 

± 

0.03 

12.7 ± 

0.3 

.. 15.2 ± 

0.2 

1.13 

± 

0.02 

12.4 ± 

0.2 

. 15.2 ± 

0.2 

1.11 

± 

0.02 

14 .E ± 

0.3 

.. 15.0 ± 

0.2 

1.09 

di 

0.02 

14.6 * 

0.3 
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Tobacco institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Test Results 


Brand __ 

Summit Lights KFHP.-. 

Summit Lights KFSP......... 

Summit Menthol Lights KFMSP. 

Summit Lights 100's 1O0FSP... 

Summit Menthol Lights 100's 100FMSP. 

Summit Ultra Lights KFSP... 

Summit Ultra Lights 100's 100FSP. 

Tall I20's 120FSP.. 

Tall 120's Menthol 120FMSP. 

Tareyton KFSP... 

Tareyton 100s 100FSP. 

Tareyton Lights KFSP. 

Tareyton Long Lights 100s 100FSP.. 

Triumph KFSP. 

Triumph Menthol KFMSP. 

True KFSP. 

True Menthol KFMSP. 

True 100’s 100FSP. 

True 100's Menthol 100FMSP. 

Vantage KFSP. 

Vantage Menthol KFMSP.-. 

Vantage 100s 100FSP. 

Vantage 100s Menthol 100FMSP. 

Vantage Ultra Lights KFHP... 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FHP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP. 

Viceroy KFHP..... 

Viceroy KFSP. 

Viceroy 100's 100FHP. 

Viceroy Super Longs 100's 100FSP. 

Viceroy Lights KFHP. 

Viceroy Lights KFSP.- 

Viceroy Lights 100’s 100FHP. 

Viceroy Lights 100's IOOFSP. 

Viceroy Ultra Lights KFSP. 

Viceroy Ultra Lights 100's IOOFSP... 

Virginia Slims IOOFSP.-. 

Virginia Slims Menthol 100FMSP. 

Virginia Slims Lights I00FHP. 

Virginia Slims Lights Menthol 100FMHP. 

Virginia Slims Lights 120's 120FHP.. 

Virginia Slims Lights 120's Menthol 120FMHP. 

Virginia Slims Ultra Lights 100 100FHP. 

Virginia Slims Ultra Lights 10O Menthol 100FMHP. 


Rev. 3/1/96 


"Tar "Nicotine" CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 

10.2 ± 0.1 0.83 ± 0.01 10.8 ± 0.3 


9.9 ± 0.2 

0.77 

10.1 ± 0.2 

0.79 

11.2 ± 0.2 

0.89 

11.1 ±0.1 

0.88 

5.6 ±0.1 

0.50 

5.5 ± 0.1 

0.51 

18.7 £ 0.4 

1.42 

17.6 ± 0.4 

1.37 

14.2 ± 0.3 

0.98 

13.9 ± 0.3 

1.02 

5.8 ± 0.2. 

0.52 

8.5 ± 0.3 

0.72 

3.4 ± 0.1 

0.36 

4.2 ± 0.2 

0.43 

4.2 ± 0.2 

0.42 

4.3 ± 0.2 

0.44 

5.9 ± 0.2 

0.56 

5.8 ± 0.3 

0.56 

8.9 ± 0.2 

0.72 

7.9 ± 0.2 

0.65 

7.6 ± 0.2 

0.64 

7.5 ± 0.2 

0.61 

4.7 ± 0.1 

0.41 

5.0 ± 0.1 

0.45 

4.6 ±0.1 

0.43 

4.9 ± 0.2 

0.44 

14.5 ± 0.2 

1.07 

14.9 ± 0.2 

1.08 

15.8 ± 0.3 

1.18 

16.3 ± 0.3 

1.21 

10.4 ± 0.3 

0.84 

11.0 ± 0.2 

0.84 

11.8 ± 0.2 

0.89 

12.1 ± 0.2 

0.92 

5.6 ± 0.1 

0.50 

5.2 ± 0.2 

0.47 

14.7 ± 0.3 

1.06 

14.7 ± 0.3 

1.06 

8.2 ± 0.2 

0.67 

7.7 ± 0.2 

0.64 

14.4 ± 0.3 

1.06 

14.1 ± 0.2 

1.03 

5.3 ± 0.1 

0.48 

5.4 ± 0.1 

0.48 


± 0.01 

10.6 ± 0.2 

± 0.02 

10.8 ± 0.3 

± 0.01 

12.4 ± 0.2 

± 0.02 

12.4 ± 0.3 

±0.01 

6.7 ± 0.1 

± 0.01 

7.5 ± 0.2 

± 0.02 

18.6 ± 0.6 

± 0.02 

16.4 ± 0.4 

± 0.02 

14.0 ± 0.3 

± 0.02 

15.0 ± 0.3 

± 0.01 

6.0 ± 0.2 

± 0.02 

8.5 ± 0.3 

± 0.01 

3.9 ± 0.2 

± 0.01 

5.1 ± 0.2 

± 0.01 

4.5 ± 0.2 

± 0.01 

4.7 ± 0.1 

± 0.02 

6.3 ± 0.3 

± 0.02 

6.2 ± 0.3 

± 0.02 

9.4 ± 0.2 

± 0.02 

8.3 ± 0.2 

± 0.01 

8.3 ± 0.2 

± 0.01 

9.6 ± 0.3 

± 0.01 

6.6 ± 0.2 

± 0.01 

6.9 ± 0.2 

± 0.01 

6.1 ± 0.1 

± 0.01 

7.5 ± 0.2 

± 0.02 

12.6 ± 0.3 

± 0.01 

12.7 ± 0.2 

± 0.02 

14.3 ± 0.3 

± 0.03 

15.0 ± 0.4 

± 0.02 

10.0 ± 0.3 

± 0.02 

10.6 ± 0.2 

± 0.02 

13.6 ± 0.3 

± 0.01 

12.0 ± 0.3 

± 0.01 

5.9 ± 0.1 

± 0.01 

5.4 ± 0.2 

± 0.02 

12.8 ± 0.3 

± 0.02 

12.8 ± 0.3 

± 0.01 

8.9 ± 0.2 

± 0.01 

8.1 ± 0.2 

± 0.02 

14.4 ± 0.4 

± 0.02 

14.3 ± 0.3 

± 0.01 

5.6 ± 0.2 

± 0.01 

5.7 ± 0.2 


II 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Test Results 


Brand 

"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Virginia Slims Superslims 100 100FHP......... 

. 5.9 

± 

0.1 

0.52 


0.02 

5.8 ± 

0.2 

Virginia Slims Superslims LOO Menthol IOOFMHP........ 

. 6.1 

± 

0.2 

0.53 

± 

0.01 

5.8 ± 

0.2 

Winston KFHP... 

. 15.6 

± 

0.3 

1.06 

± 

0.03 

16.2 ± 

0.4 

Winston KFSP. 

. 14.2 

± 

0.3 

1.00 

± 

0.02 

13.6 ± 

0.4 

Winston 100's 100FSP... 

. 15.4 


0.3 

1.10 

± 

0.02 

17.4 ± 

0.3 

Winston Lights KFHP...*. 

. 10.2 


0.2 

0.79 

=b 

0.02 

11.0 ± 

0.2 


. 9.4 

± 

0.2 

0.73 


0.02 

10.5 ± 

0.3 

Winston Lights IOO's 100FHP... 

. 9.0 

i: 

0.2 

0.77 

± 

0.02 

-H 

O 

i—i 

0.3 

Winston Lights IOO's 100FSP. 

. 9.0 

i 

0.2 

0.71 

rfc 

0.01 

10.7 ± 

0.3 

Winston Select KFHP. 

. 15.0 

± 

0.3 

1.08 

db 

0.02 

14.6 ± 

0.4 

Winston Select KFSP. 

. 15.1 

± 

0.3 

1.11 


0.02 

15.0 ± 

0.4 

Winston Select Lights KFHP.-. 

. 10.1 

± 

0.2 

0.80 

± 

0.02 

11.7 ± 

0.4 

Winston Select Lights KFSP. 

. 10.6 

± 

0.2 

0.81 


0.01 

12.8 ± 

0.4 

Winston Select Lights IOO's 100FSP. 

. 10.3 

± 

0.4 

0.82 

dr 

0.03 

12.1 ± 

0.5 

Winston Select Slim Lights IOO's IOOFHP... 

. 8.7 

± 

0.1 

0.73 


0.01 

9.1 ± 

0.2 

Winston Ultra Lights KFHP... 

. 4.7 

± 

0.1 

0.41 

± 

0.01 

6.7 ± 

0.2 

Winston Ultra Lights KFSP.*• 

. 5.5 


0.2 

0.49 

d= 

0.02 

8.0 ± 

0.3 

Winston Ultra Lights 100's IOOFHP. 

. 5.5 


O.I 

0.47 

± 

0.01 

7.4 ± 

0.2 

Winston Ultra Lights IOO's 100FSP... 

. 4.0 

± 

0.1 

0.38 

db 

0.01 

6.1 ± 

0.2 

Cartier Vendome Lights IOOFHP. 

. 8.6 

± 

0.2 

0.81 

± 

0.02 

9.5 i 

0.3 

Cartier Vendome Menthol Lights IOOFMHP. 

. 7.4 

± 

0.2 

0.75 

± 

0.02 

8.0 ± 

0.2- 

Cartier Vendome Ultra Lights IOOFHP. 

. 4.3 

± 

0.1 

0.48 

± 

0.01 

3.5 ± 

0.1 

Craven A Filter Standard Size RFHP. 

. 18.3 

± 

0.2 

1.44 

± 

0.02 

14.8 ± 

0.2 

Craven A KFHP. 

. 12.7 

± 

0.3 

1.13 

± 

0.03 

13.0 ± 

0.2 

Craven Menthol KFMHP. 

. 12.9 


0.2 

0.99 

± 

0.02 

13.2 ± 

0.2 

Dunhill International IOOFHP. 

. 12.6 

± 

0.2 

1.16 


0.02 

11.5 ± 

0.2 

Dunhill Menthol IOOFMHP. 

. L4.4 

± 

0.3 

1.21 

rh 

0.02 

15.6 ± 

0.4 

Dunhill Int. Superior Mild IOOFHP... 

. 8.3 

± 

0.2 

0.77 

d= 

0.02 

8.5 ± 

0.2 

Dunhill Lights King Size KFHP. 

. 9.4 


0.2 

0.74 

± 

0.01 

9.4 ± 

0.2 

Dunhill Menthol Lights King Size KFMHP. 

. 9.6 

± 

0.1 

0.73 

± 

0.01 

9.6 ± 

0.2 

St. Moritz Filter Menthol 100FMSP. 

. 15.3 


0.2 

1.10 

± 

0.02 

13.4 ± 

0.2 


* Retested Brand 


Rev. 3/1/96 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Rounded Test Results 


Brand 

^Alpine KFMHP...!. 

/-"Alpine KFMSP. 

'^Alpine 100’s I00FMSP. 

/^-Alpine Lights KFMHP. 

•—Alpine Lights KFMSP... 

f"Alpine Lights 100's I00FMSP... 

American Full Flavor KFSP... 

American Full Flavor IOO's 100FSP....... 

American Lights KFSP. 

American Lights IOO's I00FSP. 

•"-Basic KNFSP. 

•—Basic Filters KFSP... 

i"*- Basic Menthol KFMSP. 

—•'Basic Filter IOO's 100FSP. 

•"-'’Basic Menthol IOO's 100FMSP. 

""Basic Lights KFSP. 

."'Basic Menthol Lights KFMSP. 

.--•''Basic Lights 100's 100FSP. 

Basic Menthol Lights 100‘s 100FMSP... 

* BasioUItra Lights KFSP.(Retested brand). 

•—-Basic Ultra Lights IOO’s 100FSP. 

Belair KFMSP. 

Belair IOO's 100FMSP. 

—-Benson & Hedges KFHP. 

1 /Benson & Hedges IOO's 100FHP. 

—"Benson & Hedges IOO's Menthol 100FMHP. 

•-"Benson & Hedges IOO's 100FSP... 

•—•Benson & Hedges IOO's Menthol 100FMSP. 

•—"Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights IOO's 100FHP. 

-i-Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights IOO's Menthol 100FMHP. 

- Benson & Hedges Lights IOO's 100FHP. 

^'-''Benson & Hedges Lights IOO's Menthol IOOFMHP. 

i—-Benson & Hedges Lights 100‘s I00FSP. 

•'■'’Benson & Hedges Lights IOO's Menthol 100FMSP. 

.-"Benson & Hedges Special Kings Menthol KFMHP. 

i—-Benson & Hedges Special Kings Lights KFHP. 

•-"Benson & Hedges Special Kings Lights Menthol KFMHP. 

j-" B & H Multifilter KFSP. 

Best Value KNFSP. 

Best Value Full Flavor KFSP. 

Best Value Full Flavor Menthol KFMSP. 

Best Value Full Flavor IOO's 100FSP. 

Best Value Full Flavor IOO's Menthol 100FMSP. 

Best Value Lights KFSP. 

Best Value Lights Menthol KFMSP. 
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mg/cig 

CO 

mg/cig 

16 

1.0 

15 i / 

16 

1.0 

15 / 

16 

1.1 

15 ✓ 

9 

0.7 

10 s 

10 

0.7 

10 •/ 

9 

0.7 

10 / 

16 

1.2 

13 

17 

1.2 

15 

11 

0.9 

11 

12 

1.0 

12 

26 

1.6 

15 \ 

15 

1.0 

15 % 

15 

0.9 

15 % 

16 

1.0 

17 %< 

15 

1.0 

17 \ 

10 

0.7 

12 %' 

10 

0.7 

13 % 

10 

0.7 

14 % 

10 

0.7 

13 v 

5 

0.4 

7 % 

6 

0.5 

8 % 

10 

0.8 

9 

8 

0.6 

8 

15 

1.1 

I 3 v / 

15 

1.1 

15 / 

15 

1.1 

14 

15 

1.1 

14 >/ 

15 

1.1 

14 ✓ 

5 

0.5 

7 -/ 

5 

0.5 

7 ^ 

10 

0.8 

11 ^ 

10 

0.8 

11 -/ 

10 

0.8 

12 ✓ 

10 

0.8 

12 / 

16 

1.1 

14 0 / 

11 

0.8 

110 / 

12 

0.9 

12 y 

10 

0.8 

10 ^ 

22 

1.1 

17 

14 

0.8 

16 

14 

0.8 

16 

13 

0.7 

17 

13 

0.8 

17 

9 

0.5 

11 

9 

0.6 

12 


Rev. 3/1/96 


13 


PM3001014318 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hflk0001 

















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Rounded Test Results 


Brand _ 

Best Value Lights 100's 1O0FSP....,. 

Best Value Lights IOO's Menthol I00FMSP. 

Best Value Ultra Light KFSP...... 

Best Value Ultra Light IOO's 100FSP. 

.^Bristol KNFSP... 

.—Bristol Full Flavor KFSP. 

-"Bristol Full Flavor 100's 100FSP. 

-"Bristol Lights KFSP... 

—"Bristol Lights Menthol KFMSP. 

-/Bristol Lights 100‘s 100FSP. 

</6ristol Lights IOO’s Menthol 100FMSP. 

.-—Bristol Lowest KFSP..... 

—^Bristol Lowest 100’s 100FSP.. 

""Bristol Ultra Lights 100’s 100FSP. 

"-"Bucks Filter KFSP. 

—'•Bucks Lights KFSP. 

-"■Cambridge Full Flavor KFSP.. 

./Cambridge Full Flavor 100‘s 100FSP. 

-"Cambridge Lights KFSP.. 

.-"Cambridge Lights Menthol KFMSP. 

-"Cambridge Lights 100's 100FSP. 

/"Cambridge Lights 100's Menthol 100FMSP 

/"Cambridge Lowest KFSP. 

-"Cambridge Lowest 100's 100FSP. 

"—Cambridge Ultra Low Tar 100's 100FSP. 

Camel RNFSP... 

Camel Filters KFHP. 

Camel Filters KFSP. 

Camel Filters 100‘s 100FHP. 

Camel Filters 100's 100FSP. 

Camel Lights KFHP. 

Camel Lights KFSP. 

Camel Lights 100's 100FHP. 

Camel Lights IOO's 100FSP. 

Camel Ultra Lights KFHP. 

Camel Ultra Lights KFSP. 

Camel Ultra Lights IOO’s 100FHP. 

Camel Wides KFHP. 

Camel Wides Lights KFHP. 

Came! Special Lights KFHP. 

Camel Special Lights KFSP. 

Camel Special Lights 100's 100FHP. 

Capri 100FHP. 

Capri Menthol 100FMHP. 

Capri Super Slim 120’s 120FHP. 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Rounded Test Results 


Brand _ 

Capri Super Slim 120's Menthol 120FMHP... 

Capri Ultra Lights 100FHP. 

Capri Ultra Lights Menthol 1Q0FMHP. 

Carlton Ultra KFHP. 

Carlton KFSP. 

Carlton Menthol KFMSP........ 

Carlton 83 KFHP. 

Carlton 100's 100FHP. 

Carlton 100's Menthol 100FMHP. 

Carlton 100's I00FSP. 

Carlton 100's Menthol 100FMSP... 

Carlton'i20's 120FSP. 

Carlton 120’s Menthol 120FMSP. 

Century 25's KFSP. 

Century 25‘s 100's 100FSP.,. 

Century' 25‘s Lights KFSP. 

Century 25's Lights 100's 100FSP. 

Century 25's Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Chesterfield RNFSP... 

Chesterfield KNFSP. 

Chesterfield Filters KFSP. 

Chesterfield Filter Lights KFSP. 

Chesterfield Filter Lights 100's 100FSP. 

^Commander RNFSP. 

^-Commander KNFSP. 

Covington Filters KFSP. 

Covington Menthol Filters KFMSP. 

Covington Filter 100's 100FSP. 

Covington Lights KFSP.... 

Covington Lights 100’s 100FSP. 

Covington Menthol Lights 100's IOOFMSP... 

Covington Ultra Lights 100's 100FSP. 

Crowns Full Flavor KFHP. 

Crowns Full Flavor KFSP. 

Crowns Full Flavor Menthol KFMSP. 

Crowns Full Flavor IOC's LOOFSP. 

Crowns Full Flavor Menthol 100's 100FMSP. 

Crowns Lights KFHP. 

Crowns Lights KFSP. 

Crowns Lights 100's 100FSP. 

Crowns Menthol Lights 100's IOOFMSP. 

Crowns Ultra Lights 100's 100FSP. 

‘-'"Dave's Filter KFHP.... 

t-^fSave's Lights KFHP. 

Doral KNFSP. 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sampie 38 
Rounded Test Results 


Brand 

Dora! Full Flavor KFHP... 

Doral Full Flavor KFSP. 

Doral Full Flavor Menthol KFMSP... 

Doral Full Flavor 100's I00FSP. 

Doral Full Flavor Menthol 100's 100FMSP. 

Doral Lights KJFHP. 

Doral Lights KFSP. 

Doral Lights Menthol KFMSP. 

Doral Lights 100's 100FSP. 

Doral Lights Menthol IOO's 100FMSP. 

Doral Ultra Lights KFSP. 

Doral Ultra Lights IOO's 100FSP. 

.--'English Or als KNFHP. 

Eve Lights Slim IOO’s 100FHP. 

Eve Lights Slim Menthol IOO’s 100FMHP. 

Eve Lights Slim 120’s 120FHP....... 

Eve Lights Slim 120’s Menthol 120FMHP. 

Eve Ultra Lights Slim 120’s 120FHP. 

Eve Ultra Lights Menthol Slim I20's 120FMHP. 

GPC-Approved KNFSP...... 

GPC-Approved Fuil Flavor KFHP. 

GPC-Approved Full Flavor KFSP. 

GPC-Approved Menthol KFMSP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FHP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FSP. 

GPC-Approved Menthol Full Flavor IOO’s 100FMSP.. 

GPC-Approved Lights KFHP. 

GPC-Approved Lights KFSP. 

GPC-Approved Menthol Lights KFMSP. 

GPC-Approved Lights IOO's 100FHP. 

GPC-Approved Lights IOO's 100FSP. 

GPC-Approved Menthol Lights IOO's 100FMSP. 

GPC-Approved Ultra Lights KFSP. 

GPC-Approved Menthol Ultra Lights KFMSP.. 

GFC-Approved Ultra Lights 100's 100FSP. 

GPC-Approved Menthol Ultra Lights 100's 100FMSP. 

Harley Davidson KFHP... 

Harley Davidson KFSP. 

Harley Davidson IOO's 100FSP. 

Harley Davidson Lights KFSP. 

Harley Davidson Lights IOO’s 100FSP. 

Herbert Tareyton KNFSP. 

Horizon Low Tar IOO's 100FSP. 

Horizon Low Tar Menthol IOO's 100FMSP. 

Jasmine Slims 100's 100FHP. 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Rounded Test Results 



"Tar" 

"Nicotine" 

CO 

Brand 

mg/cig 

mg/cig 


Jasmine Slims Lights IOO's 100FHP.... 

. 8 

0.6 

8 

Jasmine Slims Menthol Lights IOO's 100FMHP. 

. 8 

0.6 

8 

Kent Golden Lights KFHP ... 

. 8 

0.7 

9 

Kent Golden Lights KFSP. 

. 8 

0.7 

10 

Kent Golden Lights Menthol KFMSP... 

. 8 

0.7 

10 

Kent Golden Lights 100s 100FHP.... 

. 9 

0.8 

10 

Kent Golden Lights 100s 100FSP... 

. 10 

0.8 

11 

Kent Golden Lights 100s Menthol 100FMSP.. 

. 9 

0.8 

10 

Kent KFHP . 

. 11 

0.8 

12 

Kent KFSP. 

. 12 

0.9 

13 

Kent 100s 100FSP. 

. 13 

1.0 

13 

Kent 100s Menthol IOOFMSP.-. 

. 13 

1.0 

13 

Kent III Ultra Lights KFSP... 

. 4 

0.4 

4 

Kent III Ultra Lights 100s 100FHP. 

. 5 

0.5 

6 

Kent III Ultra Lights 100s 100FSP. 

. 5 

0.5 

6 

Kent Intemntinnnl Lights KFHP. 

. 9 

0.7 

9 

Kent International Lights 100s 100FHP. 

. 9 

0.7 

11 

Kent Slim Lights 100's 100FHP... 

. 10 

0.8 

10 

Kool Non-Filter RNFMSP. 

. 20 

1.2 

12 

Kool Filters Menthol KFMHP.. 

. 16 

1.1 

14 

Kool Filter Kings KFMSP. 

. 16 

1.1 

14 

Kool Super Longs IOO's IOOFMSP. 

. 15 

1.1 

15 

Kool Lights KFMSP. 

. 7 

0.6 

8 

Kool Lights 100's IOOFMSP. 

. 8 

0.6 

9 

Kool Milds KFMHP.-. 

. LL 

0.8 

11 

Kool Milds KFMSP. 

. 11 

0.8 

11 

Kool Milds 100's IOOFMSP. 

. 11 

0.8 

12 

Kool Ultra Lights KFMSP. 

. 2 

0.2 

2 

Kool Ultra IOO’s IOOFMSP. 

. 4 

0.4 

4 

L & M KFHP. 

. 12 

0.9 

12 

L & M KFSP. 

. 13 

0.9 

13 

L & M Super Kings 100FSP. 

. 10 

0.7 

11 

L & M Long Lights 100FSP. 

. 7 

0.6 

7 

Lark Filters KFSP. 

. 14 

1.0 

14 

Lark Filters IOO's 100FSP. 

. 14 

1.1 

14 

Lark Lights KFSP. 

. 11 

0.8 

10 

Lark Lights IOO's 100FSP... 

. 11 

0,9 

11 

Lucky Strike RNFSP. 

. 25 

1.5 

17 

Lucks’ Strike Filters KFSP. 

. 14 

1.1 

13 

Luckv Strike Filters IOO's 100FSP. 

. 14 

1.1 

13 


. 8 

0.6 

9 

Lucky Strike Lights IOO's 100FSP...: 

:. 10 

0.8 

10 

Magna KFHP. 

. 14 

0.8 

15 

Magna KFSP. 

. 14 

0.8 

16 

Magna Lites KFHP...... 

. 10 

0.6 

12 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Rounded Test Results 


"Tar" "Nicotine" 

Brand _ mg/cig mg/cig 

Magna Lites KFSP. 10 0.6 

Malibu Lights 100's 100FSP. 12 1.0 

Malibu Lights Menthol 100's IOOFMSP. 11 0.9 

Malibu Ultra Lights 100's 100FSP. 7 0.6 

Marlboro KFHP.(Retested Brand). 16 1.1 

Marlboro Menthol KFMHP. 15 1.0 

-''Marlboro KFSP... 16 1.1 

t—-Marlboro Menthol KFMSP. 16 1.1 

/-Marlboro 100’s (gold package) 100FHP. 15 1.1 

[/Marlboro 100's (red package) 100FHP. 15 1.) 

Marlboro 100's (gold package) IOOFSP. 15 1.1 

Marlboro 100's (red package) 100FSP.(Retested Brand). 16 1.2 

-^Marlboro 25's KFSP. 16 1.1 

/—"Marlboro Lights KFHP. 10 0.8 

i^-Marlboro Lights Menthol KFMHP. 9 0.7 

/--Marlboro Lights KFSP. 10 0.8 

i--Marlboro Lights 100’s 100FHP. 10 0.8 

/-Marlboro Lights 100's Menthol 100FMHP. 9 0.7 

/-Marlboro Lights 100's 1 OOFSP. 10 0.8 

=^eMarlboro Lights 25's KFSP. 10 0.8 

/—* Marlboro Medium KFHP.(Retested Brand)........ 11 0.8 

/-iClarlboro Medium KFSP. 12 0.9 

/-Marlboro Medium 100's 100FHP. 12 0.9 

^--Marlboro Medium 100's 100FSP. 12 0.9 

/-Marlboro Ultra Lights KFHP. 6 0.5 

/--Marlboro Ultra Lights 100's 100FHP. 5 0.5 

Max 120s 120FSP. 16 1.2 

Max 120s Menthol 120FMSP. 16 1.2 

[-/Merit Filter KFHP. 7 0.6 

_'Merit Filter KFSP. 7 0.6 

(---Merit Menthol KFMSP. 7 0.6 

-''Merit 100's 100FSP. 9 0.7 

*—-iClcrit 100's Menthol 100FMSP. 9 0.7 

.—-Merit Ultima KFHP. 1 0.1 

/-Merit Ultima KFSP. 1 0.1 

z- Merit Ultima 100‘s 100FHP. 2 0.2 

/-Merit Ultima 100's 1 OOFSP. 2 0.2 

/-Merit Ultra Lights KFHP. 5 0.4 

/-* Merit Ultra Lights KFSP.(Retested Brand). 4 0.4 

i--** Merit Ultra Lights Menthol KFMSP.(Retested Brand).,. 4 0.4 

[—-* Merit Ultra Lights 100's I00FHP.(Retested Brand). 5 0.5 

t—-Merit Ultra Lights 100's 100FSP. 6 0.5 

(—-Merit Ultra Lights 100’s Menthol 100FMSP. 5 0.5 

Misty Full Flavor Slims 100FHP. 15 1.1 

Misty Full Flavor Menthol Slims 100FMHP.... 15 1.1 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Rounded Test Results 


Brand 

Misty Lights Slims I00FHP... 

Misty Menthol Lights Slims 100FMHP. 

Misty Lights Slims 120's 120FHP. 

Misty Menthol Lights Slims 120's 120FMHP.... 

Misty Ultra Lights Slims 100FHP. 

Misty Ultra Lights Menthol Slims 100FMHP.... 

Monarch KNFSP. 

Monarch Full Flavor KFHP. 

Monarch Menthol KFMHP. 

Monarch Full Flavor KFSP. 

Monarch Menthol KFMSP. 

Monarch IOO's 100FSP. 

Monarch Menthol 100's 100FMSP. 

Monarch Lights KFHP. 

Monarch Menthol Lights KFMHP. 

Monarch Lights KFSP. 

Monarch Menthol Lights KFMSP. 

Monarch Lights 100's 100FSP. 

Monarch Menthol Lights 100's 100FMSP. 

Monarch Ultra Lights KFSP. 

Monarch Ultra Lights 100's 100FSP.. 

Montclair Full Flavor KFHP. 

Montclair Full Flavor KFSP. 

Montclair Full Flavor IOO's 100FSP. 

Montclair Full Flavor Menthol IOO’s 100FMSP. 

Montclair Lights KFHP... 

Montclair Lights KFSP. 

Montclair Lights Menthol KFMSP... 

Montclair Lights 100's 100FSP. 

Montclair Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Montclair Ultra Lights KFSP. 

Montclair Ultra Lights 100's 100FSP. 

More 120s 120FSP. 

More 120s Menthol 120FMSP. 

More Lights 100s 100FHP. 

More Lights 100s Menthol 100FMHP. 

More Lights 120s 120FSP. 

More Lights 120s Menthol 120FMSP. 

More White Lights 120s I20FSP. 

More White Lights 120s Menthol 120FMSP. 

Newport KFMHP... 

Newport KFMSP.. 

Newport 100's 100FMHP. 

Newport IOO's 100FMSP... 

Newport 10's KFMSP.. 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Rounded Test Results 


Brand __ 

Newport 10's 100FMSP... 

Newport 25s KFMSP. 

Newport 25s 100's 100FMSP. 

Newport Lights KFMSP. 

Newport Lights 100's 100FMSP. 

Newport Stripes Lights 100FHP... 

Newport Stripes Lights Menthol 100FMHP. 

Now’ KFHP. 

Now KFSP. 

Now Mertthoi KFMSP. 

Now 100s 100FHP. 

Now 100s 100FSP. 

Now 100s Menthol 100FMSP... 

Old Gold Straights KNFSP... 

Old Gold Filters KFHP. 

Old Gold Filters KFSP. 

Old Gold Filter IOO's 100FSP. 

Old Gold Lights KFHP. 

Old Gold Lights KFSP. 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

Pall Mall KNFSP. 

Pall Mall Gold 100's 100FSP. 

Pall Mall Lights 100’s 100FSP. 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

Pali Mall Red Filters 100's 100FSP. 

^Parliament Lights KFHP. 

^Parliament Lights KFSP. 

i^-Parliament Lights 100's 100FSP. 

✓''Philip Morris International 100FHP. 

—^Philip Moms International Menthol 100FMHP 

Picayune Non-Filter RNFSP. 

layers RNFHP. 

'-""'Players KFHP.. 

‘-•"Players Menthol KFMHP. 

^Players 100's 100FHP. 

^-''Players 100’s Menthol 100FMHP. 

-""Flayers Lights 25’s KFSP....-. 

’-'-'Players Lights 25’s Menthol KFMSP.. 

-"■"Players Lights 25’s 100’s 100FSP. 

^ / -"Playcrs Lights 25’s IOO’s Menthol 100FMSP...., 

Prime KNFSP. 

Prime Full Flavor KFHP. 

Prime Full Flavor KFSP. 

Prime Full Flavor Menthol KFMSP. 

Prime Full Flavor 100’s 100FSP. 


" Tar " 

mg/cig 

" Nicotine " 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

18 

1.4 

17 

17 

1.3 

17 

19 

1.4 

18 

9 

0.7 

11 

9 

O.S 

11 

12 

1.0 

15 

12 

0.9 

13 

< 0.5 

< 0.05 

< 0.5 

1 

0.1 

2 

1 

0.1 

2 

< 0.5 

< 0,05 

< 0.5 

2 

0.2 

3 

2 

0.2 

3 

25 

1.6 

17 

15 

1.1 

16 

15 

1.1 

17 

15 

1.1 

18 

8 

0.7 

10 

8 

0.7 

10 

12 

0.9 

15 

24 

1.5 

16 

15 

1.1 

13 

10 

0.9 

12 

16 

1.2 

13 

16 

1.2 

15 

8 

0.6 

g \ 

8 

0.7 

9 - 

11 

0.9 

12 1 

15 

1.1 

13 X - 

14 

1.0 

13 '-- 

18 

1.3 

13 

23 

1.6 

13 “'.' 

11 

0.8 

12 •> 

11 

0.8 

U" 

13 

1.0 

13 \ 

13 

0.9 

n \' 

\ 

9 

0.7 

n \ 

10 

0.7 

12 

10 

0.7 

13 •• 

LO 

0.7 

12 '; 

24 

1.5 

16 

14 

1.0 

12 

15 

1.1 

13 

15 

1.1 

13 

15 

1.1 

15 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Rounded Test Results 


Brand ___ 

Prime Full Flavor Menthol 100's 100FMSP.. 

Prime Lights KFHP... 

Prime Lights KFSP...-. 

Prime Lights Menthol KFMSP.*. 

Prime Lights 100's 100FSP. 

Prime Lights Menthol 100's 100FMSP... 

Prime Ultra Lights King KFSP. 

Prime Ultra Lights 100's 100FSP... 

Private Stock KNFSP. 

Private Stock Full Flavor KFHP. 

Private Stock Full Flavor KFSP. 

Private Stock Full Flavor Menthol KFMSP. 

Private Stock Full Flavor IOO’s 100FSP. 

Private Stock Full Flavor Menthol 100's 100FMSP. 

Private Stock Lights KFHP... 

Private Stock Lights KFSP.. 

Private Stock Lights Menthol KFMSP. 

Private Stock Lights 100's 100FSP. 

Private Stock Lights Menthol 100's 100FMSP. 

Private Stock Ultra Lights King KFSP... 

Private Stock Ultra Lights 100's I00FSP./. 

Pyramid KNFSP... 

♦Pyramid Full Flavor KFSP.(Retested Brand). 

Pyramid Full Flavor Menthol KFMSP... 

Pyramid Full Flavor 100's 100FSP. 

Pyramid Full Flavor 100’s Menthol 100FMSP... 

Pyramid Lights KFSP. 

Pyramid Lights 100's 100FSP. 

* Pyramid Lights 100’s Menthol 100FMSP.(Retested Brand). 

Pyramid Ultra Lights 100's 100FSP... 

Raleigh KNFSP. 

Raleigh KFSP. 

Raleigh 100's 100FSP. 

Raleigh Lights KFSP... 

♦ Raleigh Lights IOO's 100FSP.(Retested Brand). 

Raleigh Extra KNFSP... 

Raleigh Extra KFSP... 

Raleigh Extra 100's 100FSP. 

Raleigh Extra Lights KFSP. 

Raleigh Extra Lights Menthol KFMSP. 

Raleigh Extra Lights IOO's 100FSP. 

Raleigh Extra Lights 100's Menthol 100FMSP... 

Raleigh Extra Ultra Lights KFSP. 

Raleigh Extra Ultra Lights 100's 100FSP. 

Richland 20's KFSP.. 


" Tar ” 

mg/cig 

" Nicotine " 

mg/cis 

CO 

mg/cig 

15 

l.l 

14 

10 

0.8 

10 

10 

0.8 

10 

11 

0.8 

12 

11 

0.9 

12 

12 

0.9 

12 

5 

0.5 

7 

6 

0.5 

8 

23 

1.4 

16 

14 

1.0 

12 

15 

1.1 

13 

15 

1.1 

V 13 

15 

1.1 

15 

15 

1.1 

15 

10 

0.8 

11 

10 

0.8 

10 

11 

0.8 

12 

11 

0.9 

12 

11 

0.9 

12 

6 

0.5 

7 

6 

0.5 

8 

23 

1.3 

15 

14 

0.8 

15 

14 

0.8 

15 

16 

0.9 

20 

15 

0.9 

18 

10 

0.6 

13 

10 

0.7 

14 

10 

0.7 

14 

5 

0.4 

6 

23 

1.3 

16 

15 

0.9 

14 

15 

1.0 

15 

11 

0.9 

11 

12 

0.9 

12 

23 

1.2 

14 

15 

O.S 

15 

14 

0.8 

16 

10 

0.6 

11 

9 

0.7 

9 

10 

0.7 

13 

8 

0.6 

8 

6 

0.4 

7 

5 

0.4 

7 

15 

1.1 

13 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Rounded Test Results 


Brand ___ 

Richland 20's Menthol KFMSP..... 

Richland 20's 100's 100FSP. 

Richland 20's 100's Menthol 100FMSP.. 

Richland 20's Lights KFSP... 

Richland 20*s Lights 100's 1Q0FSP. 

Riviera KFMHP. 

Riviera KFMSP.. 

Riviera 100’s 100FMHP.. 

Riviera 100’s 100FMSP. 

Salem KFMSP. 

Salem 100’s I00FMSP. 

Salem Gold KFMHP. 

Salem Lights KFMSP. 

Salem Lights 100's 100FMHP. 

Salem Lights 100’s 100FMSP. 

Salem Slim Lights 100’s I00FMHP. 

Salem Ultra Lights KFMSP. 

Salem Ultra Lights 100*5 I00FMSP. 

-•Saratoga 120’s 120FHP. 

—-Saratoga I20’s Menthol 120FMHP. 

Satin 100FSP. 

Satin Menthol 100FMSP. 

Silva Thins Filters 100FHP. 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

Special 10‘s Full Flavor KFHP... 

Special 10’s Full Flavor 100’s 1QOFHP. 

Special i 0’s Lights KFHP. 

Special 10’s Lights 100’s IOOFHP. 

Special 10’s Milds Menthol 100’s 100FMHP.... 

Sterling 100FSP. 

Sterling 100’s Menthol 100FMSP. 

Sterling Lights 100’s 100FSP. 

Sterling Lights 100’s Menthol 100FMSP. 

Sterling Ultra Lights 100’s 100FSP. 

Sterling Ultra Lights 100’s Menthol 100FMSP 

Sterling Slim Lights 100’s IOOFHP. 

Sterling Slim Lights 100’s Menthol 100FMHP. 

Style Lights 100's 100FSP. 

Style Lights 100’s Menthol 100FMSP. 

Summit KNFSP.. 

Summit Full Flavor KFHP. 

Summit Full Flavor KFSP. 

Summit Full Flavor Menthol KFMSP. 

Summit Full Flavor 100’s 100FSP. 

Summit Full Flavor Menthol 100’s 100FMSP.. 


"Tar" 

ms/cis 

"Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

15 

1.0 

15 

16 

' 1.2 

14 

15 

1.0 

15 

11 

0.8 

11 

13 

0.9 

13 

17 

1.2 

14 

16 

1.1 

13 

17 

1.3 

16 

17 

1.2 

16 

17 

1.1 

19 

16 

1.2 

17 

17 

1.2 

17 

9 

0.7 

11 

11 

0.9 

12 

8 

0.7 

10 

9 

0.7 

9 

4 

0.4 

6 

4 

0.4 

7 

14 

1.1 

14 

14 

1.1 

14 \t 

12 

1.0 

12 

12 

1.0 

13 

12 

0.9 

11 

11 

0.9 

10 

16 

1.2 

13 

17 

1.3 

16 

11 

0.9 

11 

12 

1.0 

12 

12 

1.0 

13 

13 

0.7 

17 

14 

0.8 

17 

9 

0.6 

11 

10 

0.7 

12 

4 

0.3 

7 

4 

0.3 

8 

7 

0.5 

9 

7 

0.5 

9 

12 

0.9 

14 

11 

0.9 

14 

24 

1.5 

16 

14 

1.0 

12 

14 

i.O 

13 

15 

1.1 

12 

15 

1.1 

15 

15 

1.1 

15 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Rounded Test Results 


Brand __ 

Summit Lights KFHP. 

Summit Lights KFSP... 

Summit Menthol Lights KFMSP.. 

Summit Lights 100's 100FSP. 

Summit Menthol Lights 100's 100FMSP. 

Summit Ultra Lights KFSP. 

Summit Ultra Lights 100's 100FSP. 

Tall 120's 120FSP. 

Tall 120's Menthol 120FMSP. 

Tarevton KFSP..... 

Tareyton 100s 100FSP. 

Tarevton Lights KFSP. 

Tareyton Long Lights 100s 100FSP.. 

Triumph KFSP. 

Triumph Menthol KFMSP. 

True KFSP.. 

True Menthol KFMSP. 

True 100‘s 100FSP. 

True 100's Menthol 100FMSP. 

Vantage KFSP... 

Vantage Menthol KFMSP.. 

Vantage 100s IO0FSP. 

Vantage 100s Menthol I0OFMSP. 

Vantage Ultra Lights KFHP.. 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FHP.. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP. 

Viceroy KFHP. 

Viceroy KFSP..... 

Viceroy 100's 10OFHP.. 

Viceroy Super Longs 100's 100FSP. 

Viceroy Lights KFHP. 

Viceroy Lights KFSP. 

Viceroy Lights 100's 100FHP... 

Viceroy Lights 100's 100FSP. 

Viceroy Ultra Lights KFSP. 

Viceroy Ultra Lights 100's 100FSP..... 

^Virginia Slims 100FSP... 

i^Virginia Slims Menthol 100FMSP. 

-''Virginia Slims Lights 100FHP.. 

>.—-Virginia Slims Lights Menthol 100FMHP.. 

—"Virginia Slims Lights 120's I20FHP. 

w—'Virginia Slims Lights 120's Menthol 120FMHP. 

—Virginia Slims Ultra Lights 100 I00FHP. 

—"Virginia Slims Ultra Lights 100 Menthol 100FMHP. 

Rev. 3/1/96 


" Tar " 

mg/cig 

" Nicotine " 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

10 

O.S 

11 

10 

0.8 

11 

10 

0.8 

11 

11 

0.9 

12 

11 

0.9 , 

12 

6 

0.5 

7 

6 

0.5 

7 

19 

1.4 

19 

18 

1.4 

16 

14 

1.0 

14 

14 

1.0 

15 

6 

0.5 

6 

9 

0.7 

9 

3 

0.4 

4 

4 

0.4 

5 

4 

0.4 

5 

4 

0.4 

5 

6 

0.6 

6 

6 

0.6 

6 

9 

0.7 

9 

8 

0.7 

8 

8 

0.6 

8 

7 

0.6 

10 

5 

0.4 

7 

5 

0.5 

7 

5 

0.4 

6 

5 

0.4 

8 

14 

1.1 

13 

15 

1.1 

13 

16 

1.2 

14 

16 

1.2 

15 

10 

0.8 

10 

11 

0.8 

11 

12 

0.9 

14 

12 

0.9 

12 

6 

0.5 

6 

5 

0.5 

5 

15 

1.1 

13 \ 

15 

1.1 

n \ 

8 

0.7 

9 V 

8 

0.6 

8 V 

14 

1.1 

14 \ 

14 

1.0 

14 \ 

5 

0.5 

6 V- 

5 

0.5 

(S 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Rounded Test Results 


Brand __._ 

^"Virginia Slims Superslims 100 100FHP. 

'-'Virginia Slims Superslims 100 Menthol 100FMHP. 

Winston KFHP..... 

Winston KFSP. 

Winston 100's 100FSP... 

Winston Lights KFHP. 

Winston Lights KFSP. 

Winston Lights 100‘s 100FHP. 

Winston Lights 100‘s 100FSP. 

Winston Select KFHP. 

Winston Select KFSP. 

Winston Select Lights KFHP. 

Winston Select Lights KFSP... 

Winston Select Lights 100's 100FSP. 

Winston Select Slim Lights 100's 100FHP. 

Winston Ultra Lights KFHP. 

Winston Ultra Lights KFSP... 

Winston Ultra Lights 100's 100FHP. 

Winston Ultra Lights 100's 100FSP. 

Cartier Vendome Lights 100FHP. 

Cartier Vendome Menthol Lights 100FMHP. 

Cartier Vendome Ultra Lights IOOFHP. 

Craven A Filter Standard Size RFHP. 

Craven A KFHP. 

Craven Menthol KFMHP....... 

Dtmhill International IOOFHP. 

Dunhill Menthol I00FMHP. 

Dunhill !nt. Superior Mild IOOFHP. 

Dunhill Lights King Size KFHP. 

Dunhill Menthol Lights King Size KFMHP. 

St. Montz Filter Menthol 100FMSP. 



"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

6 

0.5 

6 

6 

0.5 

6 

16 

1.1 

16 

14 

1.0 

14 

15 

1.1 

17 

10 

0.8 

11 

9 

0.7 

11 

9 

0.8 

10 

9 

0.7 

11 

15 

1.1 

15 

15 

LI 

15 

10 

0.8 

12 

11 

0.8 

13 

10 

0.8 

12 

9 

0.7 

9 

5 

0.4 

7 

6 

0.5 

8 

5 

0.5 

7 

4 

0.4 

6 

9 

0.8 

10 

7 

0.7 

8 

4 

0.5 

3 

18 

1.4 

15 

13 

1.1 

13 

13 

1.0 

13 

13 

1.2 

12 

14 

1.2 

16 

8 

0.8 

8 

9 

0.7 

9 

10 

0.7 

10 

15 

1.1 

13 


* Retested Brand 
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Appendix A - Company Test Results 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 

Test Results - Brown & Williamson Tobacco Corporation 


"Tar" "Nicotine" CO 


Brand 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

American. Full Flavor KFSP. 

American Full Flavor 100's 100FSP. 

.. 16.0 ± 0.2 

. 16.9 ± 0.3 

. 11.4 ±0.2 

1.18 ± 0.03 

1.23 ± 0.02 
0.89 ± 0.01 

13.2 ± 0.3 
15.4 ± 0.3 
11.0 ± 0.3 


. 11.9 ±0.2 

0.97 ± 0.02 

11.9 ± 0.2 

Rplnir KFMSP ... 

. 9.9 ±0.2 

0.75 ± 0.02 

9.2 ± 0.1 

Rf*iair inn 1 * mofmsp . 

. 8.1 ±0.2 

0.58 ±0.02 

8.3 ± 0.2 


. 8.5 ± 0.3 

0.70 ± 0.02 

5.6 ± 0.2 


. 8.9 ± 0.2 

0.71 ± 0.02 

5.7 ± 0.2 

Capri Super Slim 120's 120FHP. 

Ponri Cnn#»r CJTim 1 ?n'c MfMlthnl 1 ?0FMHP. 

. 12.7 ± 0.3 

. 11.3 ±0.3 

0.97 ± 0.01 
0.91± 0.02 

8.8 ± 0.3 

6.9 ± 0.2 


. 5.5 ±0.2 

0.49 ± 0.02 

4.8 ± 0.2 

Capri Ultra Lights Menthol 100FMHP. 

Carlton Ultra KFHP.-. 

P:irl1rtrt KF^P ... 

. 5.2 ± 0.2 

.. <0.5 

. 1.0 ±0.1 

0.47 ± 0.01 

<0.05 

0.13 ± 0.01 

4.3 ± 0.2 
<0.5 

1.6 ±0.1 


. I.0±0.1 

0.14 ± 0.01 

1.8 ±0.1 


. 1.2 ±0.1 

0.14 ± 0.0 L 

2.0 ± 0.1 


. 1.1 ±0.1 

0.13 ± 0.01 

1.4 ± 0.1 

Carlton 100’s Menthol 100FMHP. 

PoritAn miVc 1 OHFSP ... 

. LI ±0.1 

. 1.8 ±0.1 

0.13 ±0.01 

0.21 ± 0.01 

1.4 ± 0.1 
2.3 ± 0.1 

Carlton 100's Menthol 100FMSP... 

PnrlfATi I?fV« nnFJsP . 

. 1.8 ±0.1 

. 4.8 ±0.1 

0.21 ± 0.01 
0.48 ± 0.01 

2.3 ± 0.1 
3.5 ±0.1 

infVe Mnntiirkl 10HRMSP .. 

. 4.6 ±0.2 

0,46 ± 0.02 

3.4 ± 0.2 


. 13.3 ±0.2 

0.97 ± 0.02 

12.0 ± 0.3 


. 14.2 ±0.3 

0.98 ± 0.02 

12.3 ± 0.2 

Crowns Full Flavor Menthol KFMSP.. 

rVr.-..nc P.<11 Clmmr lOfVc IOOFSP . 

. 15.0 ± 0.2 

. 15.2 ± 0.2 

1.07 ± 0.01 
1.08 ± 0.02 

13.5 ± 0.3 
14.8 ± 0.3 

Crowns Full Flavor Menthol 100's IOOFMSP. 

. 15.0 ±0.2 

. 9.7 ±0.2 

1.13 ± 0.02 

0.76 ± 0.01 

13.9 ± 0.1 

10.9 ± 0.2 


. 9.7 ±0.1 

0.76 ± 0.01 

10.2 ± 0.2 


. 10.4 ±0.2 

0.82 ± 0.01 

11.5 ± 0.2 

Crowns Menthol Lights 100's IOOFMSP. 

Pmu-nc F Tlirn T iohtC I OH’c 100FSP .. 

. 10.9 ±0.2 

. 5.8 ±0.1 

0.87 ± 0.02 
0.53 ± 0.01 

12.3 ± 0.2 
7.9 ± 0.2 


. 21.0 ±0.3 

1,13 ± 0.01 

13.7 ± 0.3 

GPC-Approved Full Flavor KFHP. 

. 15.1 ±0.3 

. 15.1 ±0.2 

0.86 ± 0.02 
0.84 ± 0.02 

15.0 ± 0.3 
15.1 ± 0.3 

GPC-Approved Menthol KFMSP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FHP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's IOOFSP...... 

GPC-Approved Menthol Full Flavor 100's IOOFMSP. 

. 14.2 ± 0.3 

.. 13.8 ±0.2 

. 14.3 ± 0.2 

. 12.8 ± 0.3 

. 9.4 ± 0.2 

0.86 ± 0.02 
0.81 ±0.01 

0.84 ± 0.01 

0.85 ± 0.02 
0.63 ± 0.01 

13.3 ± 0.2 
15.8 ± 0.3 

16.3 ± 0.3 

13.6 ± 0.3 
11.2 ± 0.2 


. 9,3 ± 0.2 

0.62 ± 0.01 

11.1 ± 0.2 

GPC-Approved Menthol Lights KFMSP. 

GPC-Approved Lights 100's 100FHP.-. 

. 8.8 ± 0.2 

. 9.5 ±0.2 

. 9.2 ±0.1 

0.63 ± 0.02 
0.65 ± 0.02 

0.63 ±0.01 

8.9 ± 0.2 
12.0 ± 0.2 

11.9 ± 0.2 

GPC-Approved Menthol Lights 100's IOOFMSP. 

. 8.1 ±0.2 

0.65 ± 0.01 

8.3 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 

Test Results - Brown & Williamson Tobacco Corporation 


Brand 



"Tar” 

mg/cig 

"Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

GPC-Approved Ultra Lights KFSP. 



... 5.1 ±0.1 

0.40 ± 0.01 

6.9 ± 0.2 
6.6 ±0.1 

GPC-Approved Menthol Ultra Lights KFMSP. 



... 5.3 ±0.1 

0.43 ± 0.01 

GPC-Approved Ultra Lights 100's 100FSP. 



... 5.0 ±0.1 

0.40 ± 0.01 

6.3 ± 0.2 

GPC-Approved Menthol Ultra Lights 100's 100FMSP.... 



... 4.8 ±0.1 

0.41 ± 0.01 

5.6 ± 0.2 

Herbert Tarevton KNFSP... 



.... 24.5 ±0.3 

1.56 ± 0.03 

16.2 ± 0.3 

Kool Non-Filter RNFMSP. 



... 19.7 ±0.7 

1.18 ± 0.02 

12.4 ± 0.3 

Kool Filters Menthol KFMHP. 



... 16.1 ±0.2 

1.12 ± 0.02 

14.5 ± 0.3 

Kool Filter Kings KFMSP. 



... 15.9 ±0.3 

1.09 ± 0.02 

14.5 ± 0.3 

Kool Super Longs 100's 100FMSP. 



... 15.5 ±0.2 

1.13 ± 0.01 

14.5 ± 0.4 

Kool Lights KFMSP. 



... 7.5 ±0.2 

0.63 ± 0.01 

8.1 ±0.2 

Kool Lights IOO's 100FMSP. 

. . 

_**.*4* 

... 8.1 ±0.2 

0.65 ± 0.01 

9.5 ± 0.2 

Kool Milds KFMHP. 



... 11.2 ±0.2 

0.82 ± 0.01 

10.7 ± 0.2 

Kool Milds KFMSP. 



... 11.0 ±0.2 

0.83 ± 0.01 

10.7 ± 0.2 

Kool Milds 100's 100FMSP.-. 



... 11.1 ±0.2 

0.82 ± 0.02 

11.8 ± 0.2 

Kool Ultra Lights KFMSP. 



... 2.0 ±0.1 

0.18 ± 0.01 

2.2 ±0.1 

Kool Ultra 100’s 100FMSP. 



... 4.5 ±0.2 

0,38 ± 0.02 

4.4 ±0.2 

Luckv Strike RNFSP. 



... 25.2 ±0.5 

1.54 ± 0.04 

16.6 ± 0.3 

Luckv Strike Filters KFSP.. 



... 14.4 ± 0.3 

1.07 ± 0.02 

12.9 ± 0.3 

Lucky Strike Filters 100's 100FSP. 



... 13.9 ±0.3 

1.07 ± 0.02 

12.8 ± 0.4 

Luckv Strike Lights KFSP. 



... 7.6 ±0.1 

0.64 ± 0.01 

8.7 ± 0.2 

Luckv Strike Lights 100's 100FSP. 



... 9.6 ±0.2 

0.82 ± 0.02 

10.4 ± 0.1 

Malibu Lights 100's 100FSP. 



... 12.2 ± 0.3 

0.98 ± 0.03 

12.1 ± 0.3 

Malibu Lights Menthol 100's 100FMSP. 



.. 11.3 ± 0.2 

0.95 ± 0.02 

11.1 ± 0.2 

Malibu Ultra Lights IOO's 100FSP.. 



... 6.5 ±0.1 

0.60 ± 0.01 

8.1 ± 0.2 

Mistv Full Flavor Slims 100FHP. 

. 


.. 15.0 ±0.2 

1.12 ± 0.02 

13.5 ± 0.3 

Mistv Full Flavor Menthol Slims 100FMHP. 



... 14.8 ±0.2 

1.10 ± 0.02 

13.3 ± 0.2 

Mistv Lights Slims 100FHP. 

.. 


... 9.0 ± 0.2 

0,79 ± 0.01 

8.3 ± 0.2 

Mistv Menthol Lights Slims 100FMHP. 


. 

8.2 ±0.1 

0.72 ± 0.01 

7.5 ± 0.1 

Mistv Lights Slims 120's 120FHP. 



... 12.9 ±0.2 

1.08 ± 0.02 

10.9 ± 0.3 

Misty Menthol Lights Slims 120's 120FMHP. 



.. 13.1 ±0.3 

1.09 ± 0.02 . 

11.2 ± 0.3 

Mistv Ultra Lights Slims 100FHP. 



... 6.1 ±0.2 

0.57 ± 0.01 

5.7 ± 0.2 

Mistv Ultra Lights Menthol Slims 100FMHP. 



.. 5.6 ± 0.2 

0.54 ± 0.02 

5.2 ±0.2 

Montclair Full Flavor KFHP. 



... 16.5 ±0.3 

1.21 ± 0.03 

13.7± 0.2 

Montclair Full Flavor KFSP. 



... 16.7 ±0.2 

1.24 ± 0.02 

13.7 ± 0.2 

Montclair Full Flavor IOO's IOOFSP. 



.. 17.0 ± 0.2 

1.26 ± 0.02 

15.7 ± 0.3 

Montclair Full Flavor Menthol 100's 100FMSP. 



... 16.4 ±0.2 

1.22 ± 0.02 

14.9 ± 0.3 

Montclair Lights KFHP. 



... 11.8 ±0.2 

0.94 ± 0.02 

11.6 ± 0.3 

Montclair Lights KFSP. 



... 11.6 ±0,2 

0.90 ± 0.01 

11.3 ± 0.2 

Montclair Lights Menthol KFMSP. 



... 11.8 ± 0.2 

0.92 ± 0.02 

11.4 ±0.3 

Montclair Lights 100's IOOFSP.. 

. 


... 12.4 ±0.2 

1.01 ± 0.02 

12.3 ± 0.3 

Montclair Lights 100's Menthol 100FMSP. 



... 11.7 ±0.2 

0.96 ± 0.02 

11.4 ± 0.2 

Montclair Ultra Lights KFSP. 



... 6.2 ±0.1 

0.56 ± 0.01 

7.1 ± 0.1 

Montclair Ultra Lights 100’s IOOFSP... 



... 6.1 ±0.1 

0.55 ± 0.01 

7.6 ± 0.2 

Pall Mali KNFSP. 



... 24.3 ±0.4 

1.51 ± 0.03 

16.5 ± 0.3 

Pull Mall Gold 100's IOOFSP. 



... 14.7 ±0.2 

1.13 ±0.02 

12.9 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 

Market Sample 38 

Test Results - Brown & Williamson Tobacco Corporation 


Brand 

"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Pall Mall Lights 100's 100FSP. 

.. 10.4 ±0.2 

0.86 ± 0.01 

11.6 ± 

0.3 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

. 15.9 ±0.3 

1.18 ±0.02 

13.2 ± 

0.3 

Pall Mall Red Filters 100‘s 100FSP. 

... 16.5 ±0.3 

1.23 ± 0.02 

14.7 ± 

0.3 

Prime KNFSP. 

.. 23.6 ± 0.4 

1.46 ± 0.03 

16.3 ± 

0.3 


.. 13.6 ±0.3 

0.99 ±0.02 

12.0 ± 

0.3 


.. 15.2 ± 0.3 

1.08 ± 0.02 

13.3 ± 

0.3 

Prime Full Flavor Menthol KFMSP. 

.. 14.5 ±0.3 

1.06 ± 0.02 

12.7 ± 

0.3 

Prime Full Flavor 100‘s 100FSP. 

.. 15.1 ±0.2 

1,10 ± 0.02 

14.6 ± 

0.3 

Prime Full Flavor Menthol 100's IOOFMSP. 

.. 14.7 ± 0.2 

1.08 ± 0.02 

14.4 ± 

0.2 


9.6 ±0.2 

0.77 ± 0.01 

10.4 ± 

0.2 

Prime Lights KFSP. 

... 9.7 ±0.2 

0.78 ± 0.02 

10.3 ± 

0.2 

Prime Lights Menthol KFMSP. 

.. 10.5 ±0.2 

0.81 ± 0.02 

11.5 ± 

0.3 

Prime Lights 100's 100FSP.’. 

.. 10.8 ±0.2 

0.87 ± 0.02 

11.9 ± 

0.4 

Prime Lights Menthol 100‘s IOOFMSP. 

.. 11.5 ±0.2 

0.92 ± 0.02 

12.4 ± 

0.2 

Prime Ultra Lights King KFSP..... 

.. 5.4 ±0.1 

0.50 ± 0.01 

6.7 ± 

0.2 

Prime Ultra Lights 100's 100FSP... 

... 5.6 ± 0.2 

0,52 ± 0.01 

7.6 ± 

0.2 


.. 22.6 ± 0.4 

1.41 ± 0.03 

15.7 ± 

0.3 

Private Stock Full Flavor KFHP. 

... 13.6 ±0.2 

1.01 ± 0.02 

12.0 ± 

0.2 

Private Stock Full Flavor KFSP. 

.. 14.9 ±0.3 

1.08 ±0.02 

13.4 ± 

0.3 

Private Stock Full Flavor Menthol KFMSP. 

... 15.0 ±0.3 

1.08 ± 0.02 

13.0 ± 

0.3 

Private Stock Full Flavor 100's 100FSP...-,. 

.. 14.9 ± 0.2 

1.08 ± 0.02 

14.7 ± 

0.3 

Private Stock Full Flavor Menthol 100‘s IOOFMSP. 

... 15.4 ±0.3 

1.12 ± 0.02 

14.7 ± 

0.3 

Private Stock Lights KFHP. 

... 10.0 ±0.2 

0.78 ± 0.02 

10.8 ± 

0.2 


.. 9,7 ±0.1 

0.78 ± 0.01 

10.4 ± 

0.2 

Private Stock Lights Menthol KFMSP... 

.. 11.0 ±0.2 

0.84 ± 0.02 

11.7 ± 

0.2 

Private Stock Lights 100's 100FSP. 

.. 11.1 ±0.2 

0.89 ± 0.02 

12.1 ± 

0.3 

Private Stock Lights Menthol LOO's IOOFMSP.—.. 

.. 11.2 ±0.2 

0.90 ± 0.02 

12.4 ± 

0.3 

Private Stock Ultra Lights King KFSP. 

... 5.8 ±0.2 

0.53 ± 0.01 

6.9 ± 

0.2 

Private Slock Ultra Lights IOO’s I00FSP. 

... 5.S ± 0.2 

0.54 ± 0.01 

7.7 ± 

0.2 


... 23.3 ± 0.3 

1.28 ± 0,02 

16,0 ± 

0.3 

Raleigh KFSP. 

... 15.2 ±0.3 

0.93 ± 0.02 

13.7 ± 

0.2 

Raleigh 100’s 100FSP. 

... 15.1 ±0.3 

0.97 ± 0.02 

15.0 ± 

0.3 


... 11.1 ±0.2 

0.86 ± 0.01 

10.7 ± 

0.2 

* Raleigh Lights 100’s 100FSP.(Retested Brand). 

... 12.3 ±0.1 

0.94 ± 0.01 

12.2 ± 

0.3 


22.6 ± 0.6 

1.20 ± 0.04 

14.5 ± 

0.4 


... 15.1 ±0.3 

0.84 ± 0.02 

15.1 ± 

0.3 

Raleigh Extra 100’s 100FSP. 

.. 14.0 ± 0.2 

0.83 ± 0.02 

16.2 ± 

0.3 

Raleigh Extra Lights KFSP...—. 

9.5 ± 0.2 

0.64 ± 0.02 

11.1 ± 

0.3 

Raleigh Extra Lights Menthol KFMSP.. 

... 9.2 ±0.2 

0.66 ± 0.02 

9.3 ± 

0.2 

Raleigh Extra Lights 100's 100FSP. 

.. 9.9 ±0.1 

0.68 ± 0.01 

12.7 ± 

0.3 

Raleigh Extra Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

... 8.1 ±0.1 

0.64 ± 0.01 

8.4 ± 

0.2 

Raleigh Extra Ultra Lights KFSP. 

.. 5.6 ± 0.2 

0.43 ± 0.01 

6.8 ± 

0.2 

Raleigh Extra Ultra Lights 100's 100FSP. 

... 5.1 ±0.2 

0.41 ± 0.01 

6.6 ± 

0.2 

Richland 20‘s KFSP. 

... 15.0 ±0.3 

1.13 ± 0.02 

12.9 ± 

0.3 

Richland 20's Menthol KFMSP. 

... 15.5 ±0.2 

1.02 ± 0.02 

14.7 ± 

0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 

Test Results - Brown & Williamson Tobacco Corporation 


Brand 

Richland 20's 100's 100FSP. 

Richland 20's 100's Menthol 100FMSP...;. 

Richland 20's Lights KFSP.... 

Richland 20’s Lights 100's 100FSP. 

Riviera KJFMHP... 

Riviera KFMSP.. 

Riviera 100's 1O0FMHP.. 

Riviera 100's 100FMSP. 

Silva Thins Filters 100FHP...... 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

Special IO's Full Flavor KFHP. 

Special 10's Full Flavor 100's 100FHP. 

Special 10's Lights KFHP. 

Special 10's Lights 100's 100FHP. 

Special IO's Milds Menthol 100's 100FMHP.. 

Summit KNFSP. 

Summit Full Flavor KFHP. 

Summit Full Flavor KFSP. 

Summit Full Flavor Menthol KFMSP. 

Summit Full Flavor 100's 100FSP. 

Summit Full Flavor Menthol 100's 100FMSP, 

Summit Lights KFHP. 

Summit Lights KFSP..:. 

Summit Menthol Lights KFMSP. 

Summit Lights 100's 100FSP. 

Summit Menthol Lights 100's 100FMSP. 

Summit Ultra Lights KFSP. 

Summit Ultra Lights 100's 100FSP. 

Tall 12()'s 120FSP. 

Tall 120's Menthol 120FMSP. 

Tareyton KFSP.. 

Tareyton 100s 100FSP. 

Tareyton Lights KFSP.. 

Tareyton Long Lights 100s 100FSP. 

Viceroy KFHP. 

Viceroy KFSP. 

Viceroy 100's 100FHP. 

Viceroy Super Longs 100’s 100FSP. 

Viceroy Lights KFHP. 

Viceroy Lights KFSP. 

Viceroy Lights LOO's 100FHP... 

Viceroy Lights 100's 100FSP. 

Viceroy Ultra Lights KFSP. 

Viceroy Ultra Lights 100's 100FSP. 

* Retested Brand 


"Tar" "Nicotine" CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


16.2 

d: 

0.3 

1.18 

± 

0.02 

14.4 

± 

0.2 

15.4 

rfc 

0.3 

1.04 

dr 

0.02 

14.9 

dr 

0.3 

10.6 

dr 

0.2 

0.85 

dr 

0.01 

10.6 

rfc 

0.3 

12.6 

dr 

0.2 

0.93 

dr 

0.02 

13.0 

rfc 

0.3 

16.6 

dr 

0.3 

1.16 

dr 

0.02 

14.4 

rfc 

0.2 

15.6 

± 

0.3 

1.14 

dt 

0.02 

13.0 

dr 

0.4 

17.1 

rfc 

0.3 

1.26 

dr 

0.02 

16.4 

dr 

0.5 

16,9 

± 

0.3 

1.22 

dr 

0.02 

15.8 

dr 

0.4 

11.7 

rfc 

0.3 

0.93 

rfc 

0.02 

10.6 

± 

0.2 

11.4 

± 

0.2 

0.94 

dr 

0.02 

10.4 

dr 

0.2 

15.9 

± 

0.3 

1.16 

dr 

0.03 

13.0 

dr 

0.3 

17.0 

± 

0.2 

1.28 

rfc 

0.02 

16.2 

rfc 

0.3 

11.3 

dt 

0.2 

0.94 

rfc 

0.02 

11.2 

rfc 

0.2 

12.2 

± 

0.2 

1.01 

rfc 

0.01 

11.8 

rfc 

0.2 

12.4 

dr 

0.2 

1.00 

a . 

0.01 

12.8 

dr 

0.2 

23.5 

dz 

0.4 

1.49 

dr 

0.03 

15.9 

± 

0.3 

13.7 

dz 

0.3 

0.99 

rfc 

0.01 

12.0 

± 

0.3 

14.4 

d: 

0.3 

1.03 

dr 

0.03 

12.7 

dr 

0.3 

15.2 

rfc 

0.2 

1.13 

dr 

0.02 

12.4 

rfc 

0.2 

15.2 

rfc 

0.2 

1.11 

± 

0.02 

14.8 

± 

0.3 

15.0 

dr 

0.2 

1.09 

dr 

0.02 

14.6 

rfc 

0.3 

10.2 

dr 

O.I 

0.83 

d: 

0.01 

10.8 

dr 

0.3 

9.9 

± 

0.2 

0.77 

± 

0.01 

10.6 

dz 

0.2 

10.1 

rfc 

0.2 

0.79 

rfc 

0.02 

10.8 

rfc 

0.3 

11.2 

dz 

0.2 

0.89 

± 

0.01 

12.4 

rfc 

0.2 

11.1 

± 

0.1 

0.88 

rfc 

0.02 

12.4 

dr 

0.3 

5.6 

dr 

0.1 

0.50 

dr 

0.01 

6.7 

dr 

0.1 

5.5 

dr 

0.1 

0.51 

rfc 

0.01 

7.5 

± 

0.2 

18.7 

dr 

0.4 

1.42 

dr 

0.02 

18.6 

rfc 

0.6 

17.6 

dr 

0.4 

1.37 

rfc 

0.02 

16.4 

± 

0.4 

14.2 

± 

0.3 

0.98 

d: 

0.02 

14.0 

± 

0.3 

13.9 

dr 

0.3 

1.02 

dr 

0.02 

15.0 

dr 

0.3 

5.8 

dr 

0.2 

0.52 

rfc 

0.01 

6.0 

rfc 

0.2 

8.5 

dr 

0.3 

0.72 

dr 

0.02 , 

8.5 

dr 

0.3 

14.5 

dr 

0.2 

1.07 

± 

0.02 

12.6 

rfc 

0.3 

14.9 


0.2 

1.08 

± 

0.01 

12.7 

dr 

0.2 

15.8 

dr 

0.3 

1.18 

rfc 

0.02 

14.3 

± 

0.3 

16.3 

dr 

0.3 

1.21 

rfc 

0.03 

15.0 

± 

0.4 

10.4 

± 

0.3 

0.84 

± 

0.02 

10.0 

rfc 

0.3 

11.0 

rfc 

0.2 

0.84 

rfc 

0.02 

10.6 

dr 

0.2 

11.8 

± 

0.2 

0.89 

dr 

0.02 

13.6 

rfc 

0.3 

12.1 

rfc 

0.2 

0.92 

dr 

0.01 

12.0 

dr 

0.3 

5.6 

dr 

0.1 

0.50 

dr 

0.01 

5.9 

rfc 

0.1 

5.2 

dr 

0.2 

0.47 

dr 

0.01 

5.4 

rfc 

0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 

Test Results - Liggett Group Incorporated 


Brand 

Chesterfield RNFSP. 

Chesterfield KNFSP. 

Chesterfield Filters KFSP.-... 

Chesterfield Filter Lights KFSP...-. 

Chesterfield Filter Lights 100's 100FSP..... 

Covington Filters KFSP. 

Covington Menthol Filters KFMSP. 

Covington Filter 100's 100FSP....... 

Covington Lights KFSP. 

Covington Lights 100’s 100FSP. 

Covington Menthol Lights 100’s 100FMSP. 

Covington Ultra Lights 100's 100FSP. 

Eve Lights Slim 100's 100FHP...,... 

Eve Lights Slim Menthol 100's 100FMHP. 

Eve Lights Slim 120's 120FHP. 

Eve Lights Slim 120's Menthol 120FMHP. 

Eve Ultra Lights Slim 120‘s 120FHP. 

Eve Ultra Lights Menthol Slim 120's 120FMHP. 

Jasmine Slims 100's 100FHP. 

Jasmine Slims Lights IOC's I00FHP. 

Jasmine Slims Menthol Lights 100's 100FMHP. 

L & M .. 

L & M KFSP. 

L & M Super Kings 100FSP...-.*. 

L & M Long Lights 100FSP. 

Lark Filters KFSP. 

Lark Filters 100's 100FSP. 

Lark Lights KFSP.-. 

Lark Lights 100's .. 

Picayune Non-Filter RNFSP. 

Pyramid KNFSP. 

* Pyramid Full Flavor KFSP.(Retested Brand).... 

Pyramid Full Flavor Menthol KFMSP... 

Pyramid Full Flavor 100's 100FSP. 

Pyramid Full Flavor 100's Menthol 100FMSP...... 

Pyramid Lights KFSP. 

Pyramid Lights 100's 100FSP... 

^Pyramid Lights 100's Menthol 100FMSP.(Retested Brand),. 

Pyramid Ultra Lights 100's I00FSP. 

Pyramid Ultra Lights 100's 100FSP. 


"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

18.6 ±0.4 

1.09 ± 0.02 

11.5 ±0.3 

23.0 ± 0.5 

1.31 ± 0.02 

14.8 ± 0.3 

16.7 ± 0.2 

1.42 ± 0.03 

11.6 ± 0.2 

11.0 ± 0.2 

1.03 ± 0.02 

9.1 ± 0.2 

11.3 ± 0.1 

1.11 ± 0.02 

8.9 ± 0.2 

14.1 ± 0.4 

0.87 ± 0.04 

13.5 ± 0.3 

14.4 ± 0.3 

0.88 ± 0.03 

14.0 ± 0.2 

15.5 ± 0.3 

0.89 ± 0.03 

17.6 ± 0,6 

10.5 ± 0.2 

0.70 ± 0.03 

13.6 ± 0.4 

9.6 ± 0.2 

0.64 ± 0.02 

14,6 ± 0.3 

9.7 ± 0.3 

0.65 ± 0.03 

13.8 ± 0.4 

4.9 ± 0.1 

0.39 ± 0.02 

6.3 ± 0.4 

7.5 ± 0.3 

0.63 ± 0.02 

6.4 ± 0.2 

7.4 ± 0.2 

0.62 ± 0.02 

6.1 ± 0.2 

10.1 ± 0.3 

0.82 ± 0.03 

9.7 ± 0.3 

10.5 ± 0.4 

0.85 ± 0.02 

9.7 ± 0.4 

5.0 ± 0.2 

0.40 ± 0.02 

4.3 ± 0.2 

5.1 ±0.1 

0.44 ± 0.01 

4.3 ±0.1 

10.1 ± 0.2 

0.67 ± 0.02 

10.8 ± 0.3 

7.9 ± 0.2 

0.58 ± 0.01 

7.8 ± 0.2 

7.6 ± 0.1 

0.55 ± 0.02 

7.7 ± 0.2 

12.4 ± 0.2 

0.86 ± 0.02 

12.3 ± 0.2 

12.8 ± 0.3 

0.86 ± 0.02 

12.6 ± 0.4 

9.6 ± 0.2 

0.73 ± 0.02 

11.5 ± 0.3 

6.8 ± 0.2 

0.63 ± 0.02 

6.7 ± 0.3 

14,0 ± 0.3 

1.01 ± 0.03 

14.0 ± 0.3 

14.3 ± 0.3 

1.12 ± 0.02 

14.5 ± 0.3 

10.8 ± 0.2 

0.81 ± 0.02 

9.9 ± 0.2 

11.0 ± 0.2 

0.86 ± 0.03 

10.7 ± 0.2 

18.1 ±0.3 

1.30 ± 0.03 

13.0 ± 0.3 

22.7 ±0.4 

1.30 ± 0.04 

15.1 ± 0.3 

13.7 ± 0.4 

0.84 ± 0.04 

15.2 ± 0.5 

14.0 ± 0.3 

0.81 ± 0.05 

14.6 ± 0.4 

15.6 ± 0.4 

0.94 ± 0.05 

19.8 ± 0.7 

15.0 ± 0.3 

0.90 ± 0.03 

18.0 ± 0.8 

9.8 ± 0.2 

0.65 ± 0.03 

13.2 ± 0.3 

9.9 ± 0.3 

0.69 ± 0.04 

14.1 ± 0.4 

9.6 ± 0.2 

0.67 ± 0.02 

13.8 ± 0.5 

4.7 ± 0.2 

0.38 ± 0.01 

6.3 ± 0.2 

4.7 ± 0.2 

0.38 ± 0.01 

6.3 ± 0.2 


* Retested Brand 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 

Test Results - Loriiiard Tobacco Company 


Brand _ 

Harley Davidson KFHP... 

Harley Davidson KFSP... 

Harley Davidson 100’s 100FSP. 

Harley Davidson Lights KFSP. 

Harley Davidson Lights 100's 100FSP. 

Kent Golden Lights KFHP. 

Kent Golden Lights KFSP. 

Kent Golden Lights Menthol KFMSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FHP.. 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

Kent Golden Lights 100s Menthol 100FMSP. 

Kent KFHP. 

Kent KFSP. 

Kent 100s100FSP. 

Kent 100s Menthol 100FMSP. 

Kent 111 Ultra Lights KFSP. 

Kent HI Ultra Lights 100s 100FHP. 

Kent III Ultra Lights IQOs 100FSP.. 

Kent International Lights KFHP. 

Kent International Lights 100s 100FHP. 

Kent Slim Lights 100's 100FHP. 

Max 120s 120FSP. 

Max 120s Menthol 120FMSP. 

Newport KFMHP... 

Newport KFMSP. 

Newport 100's 100FMHP. 

Newport 100's IOOFMSP... 

Newport 10's KFMSP. 

Newport 10's IOOFMSP. 

Newport 25s KFMSP. 

Newport 25s 100's IOOFMSP. 

Newport Lights KFMSP. 

Newport Lights 100's IOOFMSP. 

Newport Stripes Lights 100FHP. 

Newport Stripes Lights Menthol 100FMHP.. 

Old Gold Straights KNFSP. 

Old Gold Filters KFHP. 

Old Gold Filters KFSP. 

Old Gold Filter 100's 100FSP. 

Old Gold Lights KFHP. 

Old Gold Lights KFSP. 

Old Gold Lights 100s lOOFSP. 

Satin lOOFSP. 

Satin Menthol IOOFMSP. 

Style Lights lt)0's lOOFSP. 


"Tar" "Nicotine" 
mg/cig mg/cig 


13.2 ± 

0.2 

0.91 

± 

0.02 

14.0 £ 

0.2 

0.96 

± 

0.02 

14.9 ± 

0.3 

1.09 

£ 

0.02 

8.4 £ 

0.1 

0.64 

£ 

0.01 

9.5 ± 

0.2 

0.72 

£ 

0.02 

7.8 £ 

0.2 

0.67 

± 

0.01 

8.0 £ 

0.2 

0.69 

± 

0.01 

7.9 ± 

0.1 

0.68 

± 

0.01 

9.1 £ 

0.2 

0.79 

± 

0.01 

9.6 £ 

0.3 

0.82 

± 

0.02 

9.5 £ 

0.2 

0.82 

± 

0.01 

11.4 ± 

0.3 

0.85 

± 

0.02 

12.0 ± 

0.2 

0.90 

£ 

0.02 

13.3 ± 

0.2 

1.01 

£ 

0.02 

13.2 £ 

0.3 

0.99 

£ 

0.02 

3.6 £ 

0.1 

0.37 

£ 

0.01 

4.8 ± 

0.1 

0.48 

£ 

0,01 

4.9 £ 

0.2 

0.49 

£ 

0.01 

9.1 £ 

0.2 

0.70 

£ 

0.01 

8.9 ± 

0.2 

0.68 

£ 

0.01 

9.7 £ 

0.2 

0.84 

£ 

0.02 

15.6 ± 

0.3 

1.22 

£ 

0.03 

16.1 ± 

0.2 

1.23 

± 

0.02 

16.0 £ 

0.3 

1.15 

£ 

0.02 

16.8 £ 

0.3 

1.22 

£ 

0.02 

18.7 £ 

0.2 

1.39 

± 

0.03 

18.7 £ 

0.2 

1.38 

£ 

0.02 

17.4 £ 

0.3 

1.28 

± 

0.02 

18.0 £ 

0.2 

1.36 

£ 

0.02 

17.4 ± 

0.1 

1.26 

£ 

0.02 

18.5 £ 

0.3 

1.39 

£ 

0.02 

8.7 £ 

0.2 

0.72 

£ 

0.01 

9.5 £ 

0.2 

0.82 

£ 

0.02 

11.9 £ 

0.2 

0.95 

± 

0.02 

11.5 ± 

0.2 

0.90 

± 

0.02 

25.1 £ 

0.4 

1.62 

£ 

0.02 

14.5 £ 

0.3 

1.06 

£ 

0.02 

15.2 £ 

0.2 

1.11 

£ 

0.02 

14.5 ± 

0.2 

1.12 

£ 

0.01 

7.5 ± 

0.1 

0.67 

± 

0.01 

8.1 ± 

0.2 

0.72 

£ 

0.01 

11.9± 

0.1 

0.93 

£ 

0.01 

11.6 £ 

0.2 

0.95 

£ 

0.01 

11.8 £ 

0.2 

0.97 

£ 

0.02 

11.5 ± 

0.1 

0.94 

-i. 

0.01 
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CO 
mg/cig 
13.9 ± 0.3 

14.8 £ 0.2 
14.6 ± 0.3 

9.0 £ 0.2 

10.8 ± 0.3 
9.4 ± 0.2 

9.9 £ 0.2 
10.0 £ 0.2 
10.2 £ 0.2 

10.8 £ 0.3 
10.2 £ 0.2 

11.8 £ 0.3 . 
12.5 £ 0.2 
12.9£ 0.3 

13.2 ± 0.3 

4.2 ± 0.2 

5.9 ± 0.2 

6.2 £ 0.2 
9.0 ± 0.2 

L0.5± 0.2 

10.4 £ 0.2 

15.8 ± 0.4 

16.4 ± 0.3 

15.5 ± 0.3 

16.3 £ 0.3 
18.1 ± 0.3 

18.1 ± 0.3 

16.5 £ 0.3 

17.2 ± 0.4 

16.9 £ 0.3 
18.0 £ 0.4 

11.2 £ 0.2 

10.6 £ 0.3 

14.5 £ 0.3 

13.4 ± 0.2 

17.4 £ 0.4 

15.6 £ 0.4 

16.6 £ 0.3 

17.8 ± 0,3 
9.6 ± 0.2 

10.2 £ 0.2 

14.8 ± 0.3 

12.5 £ 0.3 
13.3 ± 0.3 

13.8 £ 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 

Test Results - Lorillard Tobacco Company 



"Tar" 

"Nicotine" 

CO 

Brand 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

Style Lights 100's Menthol 100FMSP.. 

. 11.5 ±0.2 

0.89 ± 0.02 

13.6 ± 0.3 

Triumph KJFSP,, . 

. 3.4 ±0.1 

0.36 ± 0.01 

3.9 ± 0.2 

Triumph Menthol KFMSP. 

. 4.2 ±0.2 

0.43 ± 0.01 

5.1 ±0.2 

True KFSP . 

. 4.2 ± 0.2 

0.42 ± 0.01 

4.5 ± 0.2 

True Menthol KFMSP ... 

. 4.3 ± 0.2 

0.44 ± 0.01 

4.7 ± 0.1 

True 100's 100FSP . 

. 5.9 ±0.2 

0.56 ± 0.02 

6.3 ± 0.3 

True 100's Menthol 100FMSP. 

. 5.8 ±0.3 

0.56 ± 0.02 

6.2 ± 0.3 


Rev.3/1/96 


32 


PM3001014337 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hflk0001 











Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Test Results - Philip Morris USA 



"Tar'* 

"Nicotine" 

CO 

Brand 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

Alpine KFMHP.. ... 

15.9 ± 0.3 

15.5 ± 0.3 

1.02 ± 0.02 

1.01 ± 0.02 

14.7 ± 0.2 
14.6 ± 0.3 

Airline lftn's 100FMSP ... 

15.9 ± 0.2 

1.12 ± 0.01 

14.6 ± 0.2 


9.1 ± 0.2 

0.68 ±0.01 

9.6 ± 0.2 


9.6 ± 0.2 

0.72 ± 0.02 

9.9 ±0.2 

Airline T iahtc 1 HO'c infiFMSP .... 

9.1 ± 0.1 

0.72 ±0.01 

10.4 ± 0.2 


25.8 dfc 0.3 

1.64 ± 0.03 

15.1 ± 0.3 


15.2 ± 0.2 

0.96 ± 0.02 

15.5 ± 0.3 


14.9 ±0.3 

0.93 ± 0.02 

14.8 ± 0.3 


15.5 ± 0.2 

1.01 ± 0.01 

17.3 ± 0.3 


15.1 ± 0.3 

0.98 ± 0.02 

16.6 ± 0.4 


10.0 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 

12.5 ± 0.3 


10.3 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 

12.6 ± 0.2 


10.4 ± 0.2 

0.73 ± 0.01 

14.1 ± 0.3 


10.0 ± 0.1 

0.72 ± 0.01 

13.1 ± 0.2 

* Basic Ultra Lights KFSP . (Retested brand). 

5.3 ±0.1 
5,6 ± 0,1 

0.44 ± 0.01 
0.45 ± 0.01 

7.3 ±0.1 
8.0 ± 0.2 


15.2 ± 0.3 

1.07 ± 0.03 

13.1 ± 0.3 


15.4 ± 0.2 

1.14 ± 0.01 

14.7 ± 0.3 

Benson & Hedges 100's Menthol 100FMHP . 

Rnncnn Xr l4/>rl<roc 1 HfVc 1 Of^F^P ... 

15.1 ± 0.3 
14.8 ± 0.2 

1.10 ± 0.02 
1.10 ± 0.02 

14.2 ± 0.3 
13.9 ± 0.3 

Benson & Hedges 100's Menthol 100FMSP ... 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's 100FHP . 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's Menthol 100FMHP . 

15.3 ± 0.3 

5.4 ±0.1 
5.3 ± 0.1 

10.4 ± 0.2 

1.11 ± 0.02 
0.48 ± 0.01 
0.48 ± 0.01 
0.81 ± 0.01 

14.2 ± 0.2 

6.5 ± 0.2 

6.6 ± 0.2 
11.0 ± 0.2 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol 100FMHP . 

Benson & Hedges Lights 100's 100FSP . 

10.3 ± 0.2 
10.1 ± 0.2 

10.3 ± 0.2 

0.81 ± 0.02 
0.79 ± 0.02 

0.81 ± 0.01 

10.7 ± 0.2 

11.8 ± 0.3 

11.8 ± 0.2 

Benson & Hedges Special Kings Menthol KFMHP . 

15.9 ± 0.3 
11.3 ± 0.2 

1.09 ± 0.02 
0.84 dfc 0.01 

13.8 ± 0.4 
11.5 ±0.2 

Benson & Hedges Special Kings Lights Menthol KFMHP. 

12.4 ± 0.2 
10.1 ± 0.2 

0.93 ± 0.02 
0.79 ± 0.02 

11.6 ± 0.2 

10.0 ± 0.2 

Rricrnl KTsIFSP ... 

27.0 ± 0.5 

1.66 ± 0.04 

15.9 ± 0.3 


15.5 ± 0.3 

1.01 ± 0.03 

15.3 ± 0.3 

n^icrnl Full Flavor inn's: 100FSP .*. 

15.5 ± 0.3 

1.01 ± 0.02 

17.0 ± 0.3 


10.2 ± 0.2 

0.72 ± 0.02 

12.4 ± 0.3 


9.9 ± 0.1 

0.74 ± 0.02 

11.9 ± 0.2 


10.1 ± 0.2 

0.74 ± 0.02 

12.9 ± 0.2 

D«c*tr»l T ioMc m/Vc Mf»nfhn1 MOFMSP . 

9.8 ± 0.2 

0.73 ± 0.02 

12.7 ± 0.3 


1.1 ± 0.1 

0.15 ± 0.01 

1.5 ±0.1 


1.9 ± 0.1 

0.23 ± 0.01 

3.0 ± 0.1 


5.4 ±0.2 

0.47 ± 0.02 

7.8 ± 0.3 


13.8 ±0.3 

0.96 ± 0.01 

12.6 ± 0.3 


10.0 ± 0.2 

0.72 ± 0.02 

11.4 ± 0.2 


15.2 ± 0.3 

0.93 ± 0.02 

15.5 ±0,3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Test Results - Philip Morris USA 


Brand 

Cambridge Full Flavor 100‘s 100FSP.*. 

Cambridge Lights KFSP..... 

Cambridge Lights Menthol KFMSP. 

Cambridge Lights 100's 100FSP. 

Cambridge Lights 100's Menthol I00FMSP. 

Cambridge Lowest KFSP.... 

Cambridge Lowest 100's 100FSP. 

Cambridge Ultra Low Tar 100's 100FSP... 

Commander RNFSP. . 

Commander KNFSP. 

Dave's Filter KFHP. 

Dave's Lights KFHP. 

English Ovals KNFHP. 

* Marlboro KFHP.(Retested Brand). 

Marlboro Menthol KFMHP. 

Marlboro KFSP.*. 

Marlboro Menthol KFMSP. 

Marlboro 100‘s (gold package) 100FHP. 

Marlboro 100's (red package) 100FHP. 

Marlboro 100's (gold package) 100FSP. 

* Marlboro 100’s (red package) 100FSP.(Retested Brand).. 

Marlboro 25’s KFSP... 

Marlboro Lights KFHP... 

Marlboro Lights Menthol KFMHP. 

Marlboro Lights KFSP... 

Marlboro Lights 100‘s 100FHP. 

Marlboro Lights 100's Menthol I00FMHP. 

Marlboro Lights 100's 100FSP. 

Marlboro Lights 25's KFSP. 

* Marlboro Medium KFHP.(Retested Brand).. 

Marlboro Medium KFSP. 

Marlboro Medium 100's 100FHP. 

Marlboro Medium IOO's I00FSP....... 

Marlboro Ultra Lights KFHP. 

Marlboro Ultra Lights 100's 100FHP.. 

Merit Filter KFHP.. 

Merit Filter KFSP. 

Merit Menthol KFMSP. 

Merit IOO's I00FSP. 

Merit IOO's Menthol 100FMSP. 

Merit Ultima KFHP. 

Merit Ultima KFSP.. 

Merit Ultima IOO's 100FHP. 

Merit Ultima 100's 100FSP. 

Merit Ultra Lights KFHP. 


"Tar” "Nicotine" CO 

mg/cig nig/cig mg/cig 

15.1 ± 0.3 0.98 ± 0.02 17.1 ± 0.2 

0.01 12.5 ± 0.3 


10.2 ± 0.1 

0.71 ± 

10.0 ± 0.2 

0.70 ± 

10.1 ±0.1 

0.72 ± 

10.5 ± 0.1 

0.73 ± 

1.3 ± 0.1 

0.16 ± 

1.8 ± 0.1 

0.22 ± 

5.1 ± 0.2 

0.42 ± 

21.4 ± 0.4 

1.34 ± 

26.4 ± 0.5 

1.66 ± 

15.5 ± 0.2 

0.98 ± 

10.2 ± 0.1 

0.69 ± 

26.2 ± 0.4 

1.94 ± 

15.7 ± 0.2 

1.08 ± 

15.4 ± 0.3 

1.03 ± 

15.7 ± 0.2 

1.10 ± 

15.8 ± 0.3 

1.07 ± 

14.9 ± 0.2 

1.11 ± 

15.0 ± 0.2 

1.12 ± 

15.2 ± 0.3 

1.14 ± 

15.8 ± 0.2 

1.17 ± 

15.5 ± 0.2 

1.08 ± 

9.8 ± 0.2 

0.76 ± 

9.4 ± 0.1 

0.73 ± 

10.1 ± 0.2 

0.78 ± 

10.4 ± 0.2 

0.81 ± 

9.1 ± 0.2 

0.72 ± 

10.1 ± 0.2 

0.81 ± 

10.3 ± 0.2 

0.77 ± 

11.4 ± 0.1 

0.84 ± 

11.5 ± 0.2 

0.86 ± 

12.4 ± 0.3 

0.95 ± 

12.3 ± 0.2 

0.94 ± 

5.8 ± 0.1 

0.48 ± 

5.3 ± 0.1 

0.46 ± 

7.4 ± 0.1 

0.58 ± 

7.2 ± 0.1 

0.58 ± 

7.4 ± 0.1 

0.59 ± 

9.2 ± 0.2 

0.74 ± 

8.7 ± 0.2 

0.71 ± 

0.8 ± 0.1 

0.10± 

0.8 ± 0.1 

0.11 ± 

1.9 ±0.1 

0.21 ± 

l.S± 0.1 

0.20 ± 

4.5 ± 0.1 

0.44 ± 


0.02 

12.3 ± 0.2 

0.01 

13.4 ± 0.2 

0.01 

13.7 ±0.2 

0.01 

1.7 ± 0,1 

0.01 

2.8 ± 0.1 

0.01 

7.5 ± 0.2 

0.02 

12.2 ± 0.3 

0.04 

15.7 ± 0.4 

0.02 

16.1 ± 0.3 

0.01 

12.5 ± 0.2 

0.04 

15.3 ± 0.3 

0.02 

13.6 ± 0.3 

0.02 

13.6 ± 0.2 

0.02 

14.3 ± 0.2 

0.02 

13.9 ± 0.3 

0.02 

13.9 ± 0.2 

0.02 

13.5 ± 0.3 

0.02 

14.3 ± 0.3 

0.02 

14.2 ± 0.2 

0.02 

14.3 ± 0.3 

0.01 

10.9 ± 0.3 

0.01 

9.5 ± 0.2 

0.01 

11.2 ± 0.2 

0.01 

12.0 ± 0.2 

0.02 

10.8 ± 0.3 

0.01 

11.9 ± 0.3 

0.01 

11.3 ±0.2 

0.01 

11.7 ±0.2 

0.02 

12.1 ± 0.2 

0.02 

12.3 ±0.3 

0.02 

12.7 ± 0.2 

0.01 

7.3 ± 0.1 

0.01 

7.3 ± 0.1 

0,01 

9.1 ± 0.2 

0.01 

9.1 ± 0.2 

0.01 

9.1 ± 0.2 

0.01 

11.1 ± 0.3 

0.01 

10.4 ± 0.3 

0.01 

2.4 ± 0.1 

0.01 

2.6 ± 0.1 

0.01 

4.1 ± 0.1 

0.01 

4.1±(U 

0,01 

5.8 ± 0.1 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Test Results - Philip Morris USA 


Brand ____ 

* Merit Ultra Lights KFSP.(Retested Brand). 

* Merit Ultra Lights Menthol KFMSP.(Retested Brand). 

* Merit Ultra Lights I00‘s 100FHP.(Retested Brand). 

Merit Ultra Lights 100's 100FSP.... 


Merit Ultra Lights 100's Menthol I00FMSP. 

Parliament Lights KFHP. 

Parliament Lights KFSP.-. 

Parliament Lights 100's 100FSP. 

Philip Morris International lOOFHP...,. 

Philip Morris International Menthol 100FMHP. 

Players RNFHP. 

Players KFHP. 

Players Menthol KFMHP.... 

Players 100's lOOFHP. 

Players IOO's Menthol 100FMHP. 

Players Lights 25's KFSP. 

Players Lights 25's Menthol KFMSP. 

Players Lights 25's IOO's 100FSP. 

Players Lights 25's IOO's Menthol 100FMSP. 

Saratoga 120‘s 120FHP. 

Saratoga I20's Menthol 120FMHP. 

Virginia Slims IOOFSP. 

Virginia Slims Menthol 100FMSP. 

Virginia Slims Lights lOOFHP.-. 

Virginia Slims Lights Menthol 100FMHP. 

Virginia Slims Lights 120's I20FHP. 

Virginia Slims Lights 120's Menthol 120FMHP. 

Virginia Slims Ultra Lights 100 lOOFHP. 

Virginia Slims Ultra Lights KM) Menthol 100FMHP 

Virginia Slims Superslims 100 lOOFHP. 

Virginia Slims Superslims 100 Menthol 100FMHP.. 


"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

4.4 ± 0.1 

0.44 ± 0.01 

5.4 ±0.1 

4.3 ± 0.1 

0.42 ± 0.01 

5.1 ± 0.1 

5.4 ±0.1 

0.52 ± 0.01 

6.5 ± 0.1 

5.6 ± 0.2 

0.53 ± 0.01 

7.1 ± 0.2 

5.2 ± 0.1 

0.49 ± 0.01 

6.6 ± 0.2 

7.7 ± 0.2 

0.62 ± 0.01 

8.5 ± 0.2 

8.2 ±0.2 

0.66 ± 0.01 

8.9 ±0.2 

11.0± 0.3 

0.89 ± 0,02 

11.5 ± 0.3 

14.8 ± 0.2 

1.11 ± 0.02 

13.5 ± 0.2 

13.8 ± 0.2 

1.02 ± 0.01 

13.3 ± 0.2 

23.0 ± 0.4 

1.62 ± 0.02 

13.3 ± 0.3 

11.3 ± 0.2 

0.84 ± 0.02 

11.5 ± 0.2 

10.9 ±0.2 

0.81 ± 0.02 

10.8 ± 0.2 

12.9 ±0.3 

0.97 ± 0.02 

12.7 ± 0.3 

12.7 ± 0.5 

0.94 ± 0.03 

12.5 ± 0.3 

9.4 ± 0.2 

0.67 ± 0.02 

11.4- ± 0.3 

9.9 ± 0.2 

0.71 ± 0.01 

11.7 ± 0.3 

10.0 ± 0.2 

0.71 ± 0.02 

13.2 ± 0.3 

9.5 ± 0.3 

0.67 ± 0.02 

12.3 ± 0.3 

14.1 ±0.3 

1.06 ± 0.02 

14.3 ± 0.2 

14.0 ± 0.2 

1.06 ± 0.02 

14.0 ± 0.3 

14.7 ± 0.3 

1.06 ± 0.02 

12.8 ± 0.3 

14.7 ± 0.3 

1.06 ± 0.02 

12.8 ±0.3 

8.2 ± 0.2 

0.67 ± 0.01 

8.9 ± 0.2 

7.7 ± 0.2 

0.64 ± 0.01 

8.1 ±0.2 

14.4 ± 0.3 

1.06 ± 0.02 

14.4 ± 0.4 

14.1 ± 0.2 

1.03 ± 0.02 

14.3 ± 0.3 

5.3 ±0.1 

0.48 ± 0.01 

5.6 ± 0.2 

5.4 ± 0.1 

0.48 ± 0.0 1 

5.7 ± 0.2 

5.9 ± 0.1 

0.52 ± 0.02 

5.8 ± 0.2 

6.1 ± 0.2 

0.53 ± 0.01 

5.8 ± 0.2 


* Retested Brand 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 

Test Results - RJ. Reynolds Tobacco Company 


"Tar" "Nicotine" CO 


Brand 



mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

Rpct Value KNFKP . 



21.6 ± 0.3 

1.11 ± 0.02 

17.0 ± 0.3 




13.8 ± 0.3 

0.79 ± 0.02 

15.8 ± 0.4 

Best Value Full Flavor Menthol KFMSP.. 

Best Value Full Flavor 100's 100FSP. 

Best Value Full Flavor 100’s Menthol 100FMSP. 



14.2 ± 0.3 
12.9 ± 0.2 

13.3 ± 0.1 

8.8 ± 0.2 

0.76 ± 0.01 
0.73 ± 0.02 
0.76 ± 0.01 
0.54 ± 0.01 

16.2 ± 0.3 
17.0 ± 0.3 
16.S ± 0.2 
11.4 ± 0.2 




9.2 ± 0.2 

0.57 ± 0.01 

12.1 ± 0.3 




9.0 ± 0.2 

0.62 ± 0.01 

10.7 ± 0.3 

Best Value Lights 100's Menthol 100FMSP. 



9.3 ± 0.2 

3.9 ± 0.1 

0.64 ± 0.02 
0.32 ± 0.01 

11.1 ±0.2 
5.7 ± 0.2 

Best Value Ultra Light 100's 100FSP. 



4.4 ± 0.1 
24.1 ± 0.4 

0.35 ± 0.01 
1.66 ± 0.04 

7.3 ± 0.2 
16.8 ± 0.4 




16.1 ±0.3 

1.08 ± 0.02 

17.1 ± 0.4 

Camel Filters KFSP . 



16.8 ±0.3 

1.12 ± 0.03 

19.5 ± 0.3 

p.,m4 Filtprc IfWc 1 flOFHP . 



15.2 ± 0.2 

1.08 ± 0.02 

19.0 ± 0.3 




15.7 ± 0.2 

1.12 ± 0.03 

18.1 ± 0.4 




10.8 ± 0.2 

0.82 ± 0.02 

12.8 ± 0.2 




10.7 ± 0.2 

0.82 ± 0.01 

12.7 ± 0.3 




8.7 ± 0.3 

0.74 ± 0.02 

11.1 ± 0.4 




9.5 ± 0.2 

0.75 ± 0.01 

12.6 ± 0.3 




4.6 ± 0.2 

0.41 ± 0.01 

6.6 ± 0.2 




4.6 ± 0.1 

0.43 ± 0.01 

6.9 ± 0.2 

Camel Ultra Lights 100's 100FHP. 



5.3 ± 0.1 
16.7 ± 0.3 

0.47 ± 0.01 
1.14 ± 0.02 

7.8 ± 0.2 
19.2 ± 0.5 




ll.0± 0.3 

0.91 ± 0.02 

12.8 ± 0.3 




9.7 ± 0.2 

0.75 ± 0.01 

11.6 ± 0.3 




10.9 ± 0.2 

0,85 ± 0.02 

12.5 ± 0.4 

Camel Special Lights 100's 100FHP. 



10.6 ± 0.2 
13.0 ± 0.3 

0.88 ± 0.02 
0.71 ± 0.01 

12.8 ± 0.3 
14.7 ± 0.3 

r^ntnm IfllVc lOOF^P . 



13.5 ± 0.3 

0.78 ± 0.02 

16.3 ± 0.3 




8.3 ± 0.2 

0.51 ± 0.01 

12.1 ± 0.3 




8.7 ± 0.3 

0.59 ± 0.02 

11.8 rt 0.3 

V_-C1U_L11 > ^ JUlglUO 1UU l 3 t' ,ul """"" 

Century 25's Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Doral KNFSP . 



8.3 ± 0.1 
21.7 ± 0.3 
14.0 ± 0.3 

0.58 ± 0.01 
1.17 ± 0.03 
0.84 ± 0.02 

10.9 ± 0.2 

16.9 ± 0.4 
14.5 ± 0.4 




13.8 ± 0.2 

0.85 ± 0.01 

14.6 ± 0.2 

Doral Full Flavor Menthol KFMSP.. . 

nrti-ol PnlT R1 'ivnr IfllVc lOflFSP . 



14.0 ± 0.3 
13.0 ± 0.2 

0.84 ± 0.02 

0.83 ± 0.02 

14.8 ± 0.3 
15.5 ± 0.2 

Doral Full Flavor Menthol 100's 100FMSP. 



13.1 ± 0.3 
8.4 ± 0.2 

0.85 ± 0.01 
0.60 ± 0.01 

15.2 ± 0.2 
9.7 ± 0.2 




8.4 ± 0.2 

0.62 ± 0.02 

9.8 ± 0.2 




. 8.0 ± 0.2 

0.58 ± 0.01 

9.4 ± 0.3 




9.4 ± 0.2 

0.70 ± 0.01 

10.3 ± 0.2 




8.3 ± 0.2 

0.61 ± 0.01 

11.6 ± 0.2 




4.6 ± 0.1 

0.38 ± 0.01 

6.3 ± 0.1 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 

Test Results - R.J. Reynolds Tobacco Company 


Brand 



"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP. 



. 4.7 ±0.1 

0.38 ±0.01 

7.4 ±0.2 

Horizon Low Tar 100's 100FSP. 



. 11.2 ±0.2 

0.89 ± 0.01 

11.5 ± 0.2 

Horizon Low Tar Menthol 100's 100FMSP. 



. 11.4 ±0.2 

0.89 ± 0.01 

I1.4± 0.2 

Magna KFHP. 



. 14.1 ±0.4 

0.75 ± 0.02 

15.4 ± 0.3 

Magna KFSP. 



. 14.3 ± 0.2 

0.75 ± 0.02 

16.3 ± 0.3 

Magna Lites KFHP. 



. 9.8 ± 0.2 

0.57 ± 0.01 

12.3 ± 0.3 




. 9.6 ±0.2 

0.60 ± 0.01 

12.4 ± 0.3 

Monarch KNFSP... 



. 22.1 ±0.3 

1.16 ± 0.02 

17.2 ± 0.4 

Monarch Full Flavor KFHP. 



. 14.4 ± 0.2 

0.77 ± 0.02 

15.4 ± 0.2 

Monarch Menthol KFMHP. 



. 13.7 ±0.4 

0.73 ± 0.02 

15.1 ±0.3 

Monarch Full Flavor KFSP. 

.. 


. 14.2 ±0.2 

0.77 ± 0.02 

16.4 ± 0.4 

Monarch Menthol KFMSP. 



. 14.0 ±0.3 

0.73 ± 0.01 

15.9 ± 0.2 

Monarch IGO's 100FSP.. 



. 13.0 ±0.2 

0.74 ± 0.01 

16.7 ± 0.3 

Monarch Menthol 100's 100FMSP. 



........ 13.4 ±0.2 

0.77 ± 0.01 

16.4 ± 0.2 

Monarch Lights KFHP.- 



. 10.4 ±0.2 

0.61 ± 0.01 

12.5 ± 0.2 

Monarch Menthol Lights KFMHP... 



. 10.4 ±0.2 

0.61 ± 0.01 

12.8 ± 0.2 

Monarch Lights KFSP. 



. 8.9 ± 0.2 

0.58 ± 0.01 

11.4 ± 0.2 

Monarch Menthol Lights KFMSP. 



. 9.1 ±0.3 

0.56 ± 0.01 

11.7 ± 0.3 

Monarch Lights 100's 100FSP.. 



. 9,1 ±0.2 

0.62 ± 0.01 

11.0 ± 0.2 

Monarch Menthol Lights 100's 100FMSP. 



. 9.5 ± 0.2 

0.64 ± 0.01 

11.2 ± 0.2 

Monarch Ultra Lights KFSP. 



. 3.7 ±0.1 

0.30 ± 0.01 

5.6 ± 0.2 

Monarch Ultra Lights 100’$ 100FSP. 



. 4.2 ±0.1 

0.32 ± 0.01 

7,3 ± 0.1 

More 120s 120FSP. 



. 12.9 ±0.5 

1.06 ± 0.03 

18.6 ± 0.7 

More 120s Menthol 120FMSP... 



. 12.0 ±0.3 

0.94 ± 0.02 

18.1 ± 0.4 

More Lights 100s 100FHP.-. 



. 8.7 ± 0.2 

0.72 ± 0.02 

8.9 ± 0.2 

More Lights 100s Menthol 100FMHP. 



. 8.4 ± 0.2 

0.68 ± 0.02 

8.7 ± 0.2 

More Lights 120s 120FSP. 


...». 

. 9.8 ± 0.4 

0.85 ± 0.03 

16.5 ± 0.5 

More Lights 120s Menthol I20FMSP. 



. 9.0 ± 0.2 

0.75 ± 0.01 

16.3 ± 0.4 

More White Lights I20s 120FSP. 



. 12.3 ± 0.3 

0.98 ± 0.02 

16.5 ± 0.5 

More White Lights 120s Menthol I20FMSP. 



. 11.5 ±0.2 

0.91 ± 0.02 

15.7 ± 0.3 

NmvKFHP . 



. <0.5 

<0.05 

<0.5 

Mmv RFSP . 



. 1.0 ±0.1 

0.13 ± 0.01 

1.9 ± 0.1 

Now Menthol KFMSP. 



. 1.0 ±0.1 

0.12 ± 0.01 

1,9 ± 0.1 

Now 100s 100FHP. 



. <0.5 0.1 

<0.05 0.01 

<0.5 

Now 100s 100FSP. 



. 2.1 ±0.1 

0.22 ± 0.01 

3.4 ± 0.1 

Now 100s Menthol 100FMSP. 



. 1.9 ±0.1 

0.20 ± 0.01 

3.1 ± 0.2 

Salem KFMSP. 



. 17.1 ±0.3 

1.13 ± 0.02 

18.8 ± 0.4 

Salem 100’s 100FMSP. 



. 15.8 ±0.2 

1.20 ± 0.02 

17.5 ± 0.4 

Salem Gold KFMHP... 



. 16.5 ±0.2 

1.19 ± 0.03 

16.9 ± 0.4 

Salem Lights KFMSP... 



. 8.9 ± 0,2 

0.70 ± 0.02 

11.1 ± 0.3 

Salem Lights 100's 100FMHP... 



. 11.0 ±0.2 

0.90 ± 0.01 

11.8 ± 0.3 

Salem Lights 100's 100FMSP. 



. 8.0 ±0.3 

0.69 ± 0.02 

10.2 ± 0.3 

Salem Slim Lights 100's 100FMHP. 



. 8.7 ±0.1 

0.71 ± 0.02 

8.9 ± 0.2 

Salem Ultra Lights KFMSP. 



. 4.4 ±0.1 

0.40 ± 0.01 

6.1 ± 0.2 

Salem Ultra Lights 100's 100FMSP. 



. 4.4 ±0.1 

0.40 ± 0.01 

7.0 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 

Test Results - R.J. Reynolds Tobacco Company 


Brand _ 

Sterling 100FSP. 

Sterling 100's Menthol 100FMSP. 

Sterling Lights 100’s 100FSP... 

Sterling Lights 100's Menthol 100FMSP.,... 

Sterling Ultra Lights 100's 100FSP. 

Sterling Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Sterling Slim Lights 100's 100FHP. 

Sterling Slim Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Vantage KFSP. 

Vantage Menthol KJFMSP. 

Vantage 100s 100FSP. 

Vantage 100s Menthol 100FMSP. 

Vantage Ultra Lights KFHP. 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FHP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP. 

Winston KFHP. 

Winston KFSP. 

Winston 100's 100FSP... 

Winston Lights KFHP. 

Winston Lights KFSP. 

Winston Lights LOO's 100FHP.-. 

Winston Lights 100's 100FSP. 

Winston Select KFHP. 

Winston Select KFSP. 

Winston Select Lights KFHP.-. 

Winston Select Lights KFSP. 

Winston Select Lights 100's 100FSP. 

Winston Select Slim Lights 100's 100FHP. 

Winston Ultra Lights KFHP. ... 

Winston Ultra Lights KFSP. 

Winston Ultra Lights 100's 100FHP. 

Winston Ultra Lights IOO's 100FSP. 


"Tar" "Nicotine" CO 


mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

12.9 

± 

0.2 

0.74 

± 

0.02 

16.5 


0.3 

13.6 

± 

0.2 

0.79 


0.02 

16.8 

± 

0.3 

8.9 

± 

0,1 

0.61 

± 

0.01 

10.7 

± 

0.3 

9.7 

d= 

0.2 

0.66 


0.01 

11.5 


0.2 

3.9 

± 

0.1 

0.31 


0,01 

7.1 

± 

0.2 

4.4 

± 

0.2 

0.34 


0.01 

7.5 

± 

0.3 

6.8 

± 

0.2 

0.47 


0.02 

8.9 

rk 

0.2 

6.6 

± 

0.2 

0.47 

± 

0.01 

8.5 


0.2 

8.9 


0.2 

0.72 

± 

0.02 

9.4 

± 

0.2 

7.9 

± 

0.2 

0.65 

± 

0.02 

8.3 

=b 

0.2 

7.6 

± 

0.2 

0.64 


0.01 

8.3 


0.2 

7.5 

± 

0.2 

0.61 

± 

0.01 

9.6 

± 

0.3 

4.7 

± 

0.1 

0.41 

± 

0.01 

6.6 

± 

0.2 

5.0 

± 

0.1 

0.45 

± 

0,01 

6.9 

i 

0.2 

4.6 

± 

0.1 

0.43 


0.01 

6.1 

i: 

0.1 

4.9 


0.2 

0.44 

± 

0.01 

7.5 

i 

0.2 

15.6 

ii 

0.3 

1.06 

± 

0.03 

16.2 

± 

0.4 

14.2 


0.3 

1.00 

i 

0.02 

13.6 

± 

0.4 

15.4 

± 

0.3 

1.10 

± 

0.02 

17.4 


0.3 

10.2 

± 

0.2 

0.79 

± 

0.02 

11.0 

± 

0.2 

9.4 

± 

0.2 

0.73 


0.02 

10.5 


0.3 

9.0 

zr; 

0.2 

0.77 

± 

0.02 

10.4 

zfc 

0.3 

9.0 

± 

0.2 

0.71 

± 

0.01 

10.7 


0.3 

15.0 

± 

0.3 

1.08 

± 

0.02 

14.6 

± 

0.4 

15.1 

± 

0,3 

1.11 


0.02 

15.0 

zb 

0.4 

10.1 

i 

0.2 

0.80 

± 

0.02 

11.7 

± 

0.4 

10.6 

db 

0.2 

0.81 

dx 

0.01 

12.8 

± 

0.4 

10.3 

± 

0.4 

0.82 


0.03 

12.1 

± 

0.5 

8.7 

± 

0.1 

0.73 

± 

0.01 

9.1 


0.2 

4.7 

i 

0.1 

0.41 

± 

0.01 

6.7 

± 

0.2 

5.5 

± 

0.2 

0.49 

± 

0.02 

8.0 


0.3 

5.5 

± 

0.1 

0.47 

± 

0.01 

7.4 

± 

0.2 

4.0 


0.1 

0.38 

± 

0.01 

6.1 

± 

0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 

Test Results - Tobacco Exporters International (USA) Limited 


Brand _ 

Cartier Vendome Lights I00FHP. 

Cartier Vendome Menthol Lights 100FMHP. 

Cartier Vendome Ultra Lights 100FHP. 

Craven A Filter Standard Size RFHP. 

Craven A KFHP. 

Craven Menthol KFMHP... 

Dunhill International 100FHP. 

Dunhill Menthol 100FMHP.. 

Dunhill Int. Superior Mild I00FHP. 

Dunhill Lights King Size KFHP.. 

Dunhill Menthol Lights King Size KFMHP.. 
St. Moritz Filter Menthol 100FMSP. 


Tar” "Nicotine" CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


8.6 ± 0.2 

0.81 

7.4 ± 0.2 

0.75 

4.3 ± 0.1 

0.48 

18.3 ± 0.2 

1.44 

12.7 ± 0.3 

1.13 

12.9 ± 0.2 

0.99 

12.6 ± 0.2 

1.16 

14.4 ± 0.3 

1.21 

8.3 ± 0.2 

0.77 

9.4 ± 0.2 

0.74 

9.6 ± 0.1 

0.73 

15.3 ± 0.2 

1.10 


± 0.02 

9.5 ± 0.3 

± 0.02 

8.0 ± 0.2 

± 0.01 

3.5 ± 0.1 

± 0.02 

14.8 ± 0.2 

± 0.03 

13.0 ± 0.2 

±0.02 

13.2 ±0.2 

± 0.02 

11.5 ± 0.2 

± 0.02 

15.6 ± 0.4 

± 0.02 

8.5 ± 0.2 

± 0.01 

9.4 ± 0.2 

± 0.01 

9.6 ± 0.2 

± 0.02 

13.4 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted "Tar" Results 


"Tar" "Nicotine" 


Brand __ mg/cig mg/cig 

Carlton Ultra KFHP. < 0 - 5 < 005 

Now KFHP. <0 - 5 <0 05 

Now 100s 100FHP. < 0.5 < 0.05 

Merit Ultima KFHP. 0.S± 0.1 0.10 ± 0.01 

Merit Ultima KFSP. 0.8 ± 0.1 0.11 ± 0.01 

Now Menthol KFMSP. 1.0 ± 0.1 0.12 ± 0.01 

Now KFSP. 1-0 ± 01 0.13 ± 0.01 

Carlton KFSP. 1.0±0.1 0.13 ± 0.01 

Carlton Menthol KFMSP. 1.0±0.1 0.14±0.01 

Carlton 100’s 100FHP. 1.1 ± 0.1 0.13 ± 0.01 

Carlton 100's Menthol 100FMHP. 11 ± 0.1 0.13 ± 0.01 

Bristol Lowest KFSP.... 1.1 ±0.1 0.15 ±0.01 

Carlton 83 KFHP. 1.2±0.1 0.14±0.01 

Cambridge Lowest KFSP. 1-3 ±0.1 0.16 ± 0.01 

Carlton 100's Menthol 100FMSP. 1-8 ± 0.1 0.21 ± 0.01 

Carlton 100's 1OOFSP. 1.8 ± 0.1 0.21 ± 0.01 

Merit Ultima 100's 100FSP. 1.8±0.1 0.20±0.01 

Cambridge Lowest 100's 100FSP. 1.8 ± 0.1 0.22 ± 0.01 

Meat Ultima 100's 100FHP. 1-9 ± 0.1 0.21 ± 0.01 

Now 100s Menthol 100FMSP. 1.9 ± 0.1 0.20 ± 0.01 

Bristol Lowest 100's 100FSP. 1-9 ± 01 °- 23 * 0 01 

Kool Ultra Lights KFMSP. 2.0 ± 0.1 0.18 ± 0.01 

Now 100s I OOFSP. 2.1 ± 0.1 0.22 ± 0.01 

Triumph KFSP. 3.4 ± 0.1 0.36 ± 0.01 

Kent ill Ultra Lights KFSP. 3.6 ± 0.1 0.37 ± 0.01 

Monarch Ultra Lights KFSP. 3.7 ± 0.1 0.30 ± 0.01 

Best Value Ultra Light KFSP.-. 3,9 ± 0.1 0.32 ± 0.01 

Sterling Ultra Lights 100’s 100FSP. 3.9 ± 0.1 0.31 ± 0.01 

Winston Ultra Lights 100's 100FSP.-. 4 -° ± 0.1 0.38 ± 0.01 

True KFSP. 4 2 ± 0 2 0 42 ± 0 01 

Monarch Ultra Lights 100's 100FSP. 42 ± 0.1 0 .j2 ± 0.01 

Triumph Menthol KFMSP. 4 - 2 * °- 2 °- 43 * °- 01 

* Merit Ultra Lights Menthol KFMSP.(Retested Brand). 4.3 ± 0.1 0.42 ± 0.01 

Cartier Vendome Ultra Lights LOOFHP... 4.3 ±0.1 0.48*0.01 

True Menthol KFMSP. 4 3 ± 0.2 0.44 ± 0.01 

Salem Ultra Lights 100's 100FMSP. 4 4 * 0-3 °- 40 * 0 01 

Sterling Ultra Lights IOO’s Menthol 100FMSP. 4.4 ± 0.2 0.34 ± 0.01 

Best Value Ultra Light 100’s 100FSP. 4.4 ± 0.1 0.35 ± 0.01 

Salem Ultra Lights KFMSP. 4 - 4 ± 0.1 0.40 ± 0.01 

* Ment Ultra Lights KFSP.(Retested Brand). 4.4 ± 0.1 0.44 ± 0.01 

Kool Ultra 100's I00FMSP. 4 -5 ± 0.2 0.38 ± 0.02 

Merit Ultra Lights KFHP. 4 5 =•= 0- 1 0.44 ± 0.01 

Vantage Ultra Lights 100s 100FHP..... 4.6 ± 0.1 0.43 ± 0.0T 

Carlton 120's Menthol 120FMSP. 4 -6 ± 0.2 0.46 ± 0.02 

Doral Ultra Lights KFSP. 4.6 ±0.1 0.38 ± 0.01 
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CO 

mg/cig 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

2.4 ± 0.1 
2.6 ±0,1 
1.9 ±0.1 

1.9 ±0.1 
1.6 ± 0.1 
1.8 ± 0.1 

1.4 ± 0.1 

1.4 ± 0.1 

1.5 ±0.1 
2.0 ± 0.1 

1.7 ± 0.1 
2.3 ± 0.1 

2.3 ± 0.1 
4.1 ± 0.1 

2.8 ± 0.1 

4.1 ±0.1 

3.1 ± 0.2 
3.0 ± 0,1 
2.2 ± 0 . 1 

3.4 ±0.1 

3.9 ± 0.2 

4.2 ± 0.2 

5.6 ± 0.2 

5.7 ± 0.2 

7.1 ±0.2 

6.1 ± 0.2 

4.5 ± 0.2 

7.3 ± 0.1 
5.1 ± 0.2 

5.1 ± 0.1 

3.5 ± 0.1 

4.7 ± 0.1 
7.0 ± 0.2 

7.5 ± 0.3 

7.3 ± 0.2 

6.1 ± 0.2 

5.4 ± 0.1 

4.4 ± 0.2 

5.8 ± 0.1 
6.1 ± 0.1 

3.4 ± 0.2 
6.3 ± 0.1 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted "Tar" Results 


Brand ___ 

Camel Ultra Lights KFHP... 

Camel Ultra Lights KFSP. 

Doral Ultra Lights IOO's 100FSP. 

Vantage Ultra Lights KFHP. 

Winston Ultra Lights KFHP.... 

Pyramid Ultra Lights 100's IOOFSP. 

GPC-Approved Menthol Ultra Lights 100's 100FMSP. 

Carlton 120's 120FSP. 

Kent III Ultra Lights 100s 100FHP. 

Vantage Ultra Lights 100s IOOFSP... 

Kent III Ultra Lights 100s IOOFSP. 

Covington Ultra Lights IOO's IOOFSP. 

GPC-Approved Ultra Lights IOO's IOOFSP... 

Eve Ultra Lights Slim 120's I20FHP. 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

Cambridge Ultra Low Tar 100's IOOFSP. 

GPC-Approved Ultra Lights KFSP. 

Eve Ultra Lights Menthol Slim 120's 120FMHP.• 

Raleigh Extra Ultra Lights IOO's IOOFSP. 

Viceroy Ultra Lights 100's IOOFSP. 

Capri Ultra Lights Menthol 100FMHP..... 

Merit Ultra Lights 100‘s Menthol 100FMSP. 

Virginia Slims Ultra Lights 100 100FHP. 

GPC-Approved Menthol Ultra Lights KFMSP. 

* Basic Ultra Lights KFSP.(Retested brand). 

Camel Ultra Lights IOO's 100FHP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights IOO's Menthol 100FMHP.. 

Marlboro Ultra Lights IOO's 100FHP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights IOO's 100FHP. 

Bristol Ultra Lights IOO's IOOFSP... 

Virginia Slims Ultra Lights 100 Menthol 100FMHP. 

* Merit Ultra Lights IOO's 100FHP.(Retested Brand). 

Prime Ultra Lights King KFSP. 

Winston Ultra Lights IOO's 100FHP. 

Capri Ultra Lights 100FHP. 

Summit Ultra Lights IOO’s IOOFSP.• 

Winston Ultra Lights KFSP,,,. 

Basic Ultra Lights IOO's IOOFSP... 

Summit Ultra Lights KFSP. 

Merit Ultra Lights IOO's IOOFSP... 

Viceroy Ultra Lights KFSP. 

Raleigh Extra Ultra Lights KFSP. 

Misty Ultra Lights Menthol Slims 100FMHP.. . 

Prime Ultra Lights IOO's IOOFSP. 

Marlboro Ultra Lights KFHP. 


"Tar” 

mg/cig 

"Nicotine” 

mg/cig 

4.6 ± 

0.2 

0.41 ± 

0.01 

4.6 ± 

0.1 

0.43 ± 

0.01 

4.7 ± 

0.1 

0.38 ± 

0.01 

4.7 ± 

0.1 

0.41 ± 

0.01 

4.7 ± 

0.1 

0.41 ± 

0.01 

4.7 ± 

0.2 

0.38 ± 

0.01 

4.8 ± 

0.1 

0.41 ± 

0.01 

' 4.8 ± 

0.1 

0.48 ± 

0.01 

4.8 ± 

0.1 

0.48 ± 

0.01 

4.9 ± 

0.2 

0.44 ± 

0.01 

4.9 ± 

0.2 

0.49 ± 

0.01 

4.9 ± 

0.1 

0.39 ± 

0.02 

5.0 ± 

0.1 

0.40 ± 

0.01 

5.0 ± 

0.2 

0.40 ± 

0.02 

5.0 ± 

0.1 

0.45 ± 

0.01 

5.1 ± 

0.2 

0,42 ± 

0.01 

5.1 ± 

0.1 

0.40 ± 

0.01 

5.1 ± 

0.1 

0.44 ± 

0.01 

5.1 ± 

0.2 

0.41 ± 

0.01 

5.2 ± 

0.2 

0.47 ± 

0.01 

5.2 ± 

0,2 

0.47 ± 

0.01 

5.2 ± 

0.1 

0.49 ± 

0.01 

5.3 ± 

0.1 

0.48 ± 

0.01 

5.3 ± 

0.1 

0.43 ± 

0.01 

5.3 ± 

0.1 

0.44 ± 

0.01 

5.3 ± 

0.1 

0.47 ± 

0.01 

5.3 ± 

0.1 

0.48 ± 

0.01 

5.3 ± 

0.1 

0.46 ± 

0.01 

5.4 ± 

0.1 

0.48 ± 

0.01 

5.4 ± 

0.2 

0.47 ± 

0.02 

5.4 ± 

0,1 

0.48 ± 

0.01 

5.4 ± 

0.1 

0.52 ± 

0.01 

5.4 ± 

0.1 

0.50 ± 

0.01 

5.5 ± 

0.1 

0.47 ± 

0.01 

5.5 ± 

0.2 

0.49 ± 

0.02 

5.5 ± 

0.1 

0.51 ± 

0.01 

5.5 ± 

0.2 

0.49 ± 

0.02 

5.6 ± 

0.1 

0.45 ± 

0.01 

5.6 ± 

0.1 

0.50 ± 

0.01 

5.6 ± 

0.2 

0.53 ± 

0.01 

5.6 ± 

0.1 

0.50 ± 

0.01 

5.6 ± 

0.2 

0.43 ± 

0.01 

5.6 ± 

0.2 

0.54 ± 

0.02 

5.6 ± 

0.2 

0.52 ± 

0.01 

5.8 ± 

0.1 

0.48 ± 

0.01 
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CO 

mg/cig 

6.6 ± 0.2 

6.9 ± 0.2 

7.4 ± 0.2 
6.6 ± 0.2 

6.7 ± 0.2 
6.3 ± 0.2 
5.6 ± 0.2 

3.5 ± 0.1 

5.9 ± 0.2 

7.5 ± 0.2 
6.2 ± 0.2 
6.3 ± 0.4 

6.3 ± 0.2 

4.3 ± 0.2 

6.9 ± 0.2 

7.5 ± 0.2 
6.9 ± 0.2 

4.3 ± 0.1 

6.6 ± 0.2 

5.4 ± 0.2 

4.3 ± 0.2 
6.6 ± 0.2 

5.6 ± 0.2 

6.6 ±0.1 

7.3 ± 0.1 

7.8 ± 0.2 
6.6 ± 0.2 

7.3 ± 0.1 

6.5 ± 0.2 
7.8 ± 0.3 

5.7 ± 0.2 
6.5 ± 0.1 

6.7 ± 0.2 

7.4 ± 0.2 

4.8 ± 0,2 

7.5 ± 0.2 
8.0 ± 0.3 
8.0 ± 0.2 

6.7 ± 0.1 

7.1 ± 0.2 
5 . 9 ± 0.1 

6.8 ± 0.2 

5.2 ± 0.2 

7.6 ± 0.2 

7.3 ± 0.1 


PM3001014347 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hflk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sampie 38 
Sorted "Tar" Results 


Brand ___ 

Private Stock Ultra Lights 100's 100FSP. 

Tareyton Lights KFSP. 

True IOO's Menthol 100FMSP. 

Private Stock Ultra Lights King KFSP.,. 

Crowns Ultra Lights 100's 100FSP. 

True IOO's 100FSP. 

Virginia Slims Supershms 100 100FHP. 

Montclair Ultra Lights IOO's 100FSP. 

Misty Ultra Lights Slims 100FHP. 

Virginia Slims Supershms 100 Menthol 100FMHP 

Montclair Ultra Lights KFSP. 

Malibu Ultra Lights 100's 100FSP.. 

Sterling Slim Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Sterling Slim Lights 100's 100FHP. 

L & M Long Lights 100FSP. 

Merit Filter KFSP. 

Merit Filter KFHP. 

Eve Lights Slim Menthol IOO's 100FMHP. 

Cartier Vcndome Menthol Lights 100FMHP. 

Mem Menthol KFMSP... 

Eve Lights Slim IOO's 100FHP.. 

Kool Lights KFMSP. 

Vantage 100s Menthol 100FMSP.. 

Old Gold Lights KFHP. 

Lucky Strike Lights KFSP... 

Jasmine Slims Menthol Lights IOO's 100FMHP. 

Vantage 100s 100FSP. 

Parliament Lights KFHP. 

Virginia Slims Lights Menthol 100FMHP. 

Kent Golden Lights KFHP. 

Jasmine Slims Lights 100's 100FHP. 

Vantage Menthol KFMSP. 

Kent Golden Lights Menthol KFMSP. 

Doral Lights Menthol KFMSP. 

Salem Lights 100's 100FMSP. 

Kent Golden Lights KFSP. 

Raleigh Extra Lights IOO's Menthol 100FMSP. 

GPC-Approved Menthol Lights 100's 100FMSP.... 

Kool Lights IOO's 100FMSP. 

Belair IOO's I00FMSP. 

Old Gold Lights KFSP. 

Virginia Slims Lights I00FHP. 

Parliament Lights KFSP. 

Misty Menthol Lights Slims I00FMHP. 

Century 25's Lights KFSP. 


"Tar" 

rag/eig 

"Nicotine" 

mg/cig 

5.8 ± 

0.2 

0.54 

± 

0.01 

5.8 ± 

0.2 

0.52 

± 

0.01 

5.8 ± 

0.3 

0,56 

± 

0.02 

5.8 ± 

0.2 

0.53 

± 

0.01 

5.8 ± 

0.1 

0.53 

± 

0.01 

5.9 ± 

0.2 

0.56 

± 

0.02 

5.9 ± 

0.1 

0.52 

± 

0.02 

6.1 ± 

0.1 

0.55 

± 

0.01 

6.1 ± 

0.2 

0.57 

± 

0.01 

6.1 ± 

0.2 

0.53 

± 

0.01 

6.2 ± 

0.1 

0.56 

± 

0.01 

6.5 ± 

0.1 

0.60 

± 

0.01 

6.6 ± 

0.2 

0.47 

± 

0.01 

6.8 ± 

0.2 

0.47 

± 

0.02 

6.8 ± 

0.2 

0.63 

± 

0.02 

7.2 ± 

0.1 

0.58 


0.01 

7.4 ± 

0.1 

0.58 

ifc 

0.01 

7.4 ± 

0.2 

0.62 

± 

0.02 

7.4 ± 

0,2 

0.75 

± 

0.02 

7.4 ± 

0.1 

0.59 

± 

0.01 

7.5 ± 

0.3 

0.63 

± 

0.02 

7.5 ± 

0.2 

0.63 

± 

0.01 

7.5 ± 

0.2 

0.61 

± 

0.01 

7.5 ± 

0.1 

0.67 

± 

0.01 

7.6 ± 

0.1 

0.64 

± 

0.01 

-H 

KC 

0.1 

0.55 

± 

0.02 

7.6 ± 

0.2 

0.64 

± 

0.01 

7.7 ± 

0.2 

0.62 

± 

0.01 

7.7 ± 

0.2 

0.64 

± 

0.01 

7.8 ± 

0.2 

0.67 

± 

0.01 

7.9 ± 

0.2 

0.58 

± 

0.01 

7.9 ± 

0.2 

0.65 

± 

0.02 

7.9 ± 

0.1 

0.6S 

± 

0.01 

8.0 ± 

0.2 

0.58 

± 

0.01 

8.0 ± 

0.3 

0.69 

± 

0.02 

8.0 ± 

0.2 

0.69 

± 

0.01 

8.1 ± 

0.1 

0.64 

± 

0.01 

8.1 ± 

0.2 

0.65 

± 

0.01 

8.1 ± 

0.2 

0.65 

± 

0.01 

8.1 ± 

0.2 

0.5S 

± 

0.02 

8.1 ± 

0,2 

0.72 

± 

0.01 

8.2 ± 

0.2 

0.67 

± 

0.01 

8.2 ± 

0.2 

0.66 

± 

0.01 

8.2 ± 

0.1 

0.72 

± 

0.01 

8.3 ± 

0.2 

0.51 


0.01 
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CO 

mg/cig 

7.7 ±0.2 
6.0 ± 0.2 

6.2 ± 0.3 

6.9 ± 0.2 

7.9 ± 0.2 

6.3 ± 0.3 

5.8 ± 0.2 

7.6 ± 0.2 

5.7 ± 0.2 

5.8 ± 0.2 

7.1 ± 0.1 

8.1 ± 0.2 

8.5 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 
6.7 ± 0.3 
9.1 ±0.2 

9.1 ± 0.2 

6.1 ± 0.2 
8.0 ± 0.2 

9.1 ± 0.2 

6.4 ± 0.2 

8.1 ± 0.2 

9.6 ± 0.3 

9.6 ± 0.2 

8.7 ± 0.2 

7.7 ± 0.2 

8.3 ± 0.2 

8.5 ± 0.2 
8.1± 0.2 

9.4 ± 0.2 

7.8 ± 0.2 

8.3 ± 0.2 
10,0 ± 0.2 

9.4 ± 0.3 
10.2 ± 0.3 

9.9 ± 0.2 

8.4 ± 0.2 
8.3 ± 0.2 

9.5 ± 0.2 
8.3 ± 0.2 

10.2 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 
8.9 ± 0.2 

7.5 ± 0.1 
12.1 ± 0.3 


PM3001014348 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hflk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted "Tar" Results 


"Tar" "Nicotine" CO 


Brand 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

Century 25's Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Doral Lights Menthol 100’s 100FMSP... 

Dunhill Int. Superior Mild 100FHP. 

More Lights 100s Menthol 100FMHP. 

. 8.3 ±0.1 

. 8.3 ± 0.2 

. 8.3 ± 0.2 

. 8.4 ± 0.2 

. 8.4 ± 0.2 

0.58 ± 0.01 
0.61 ± 0.01 

0.77 ± 0.02 
0.68 ± 0.02 

0.62 ± 0.02 

10.9 ± 0.2 
11.6 ± 0.2 
8.5 ± 0.2 

8.7 ± 0.2 

9.8 ± 0.2 

Harley Davidson Lights KFSP. 

. 8.4 ±0.1 

. 8.4 ± 0.2 

0.64 ± 0.01 
0.60 ± 0.01 

9.0 ± 0.2 
9.7 ± 0.2 


. 8.5 ± 0.3 

0,70 ± 0.02 

5.6 ± 0.2 

Tareyton Long Lights 100s IOOFSP.- 

Cartier Vendome Lights 100FHP. 

r* im^i i iohtc mn’c innFHP . 

. 8.5 ± 0.3 

. 8.6 ± 0.2 

. 8.7 ± 0.3 

0.72 ± 0.02 
0.81 ± 0.02 
0.74 ± 0.02 

8.5 ± 0.3 

9.5 ±0.3 
11.1± 0,4 

Winston Select Slim Lights 100's 100FHP. 

rVnlnn/ T iahtc IflO 1 * IOOFSP . 

. 8.7 ±0.1 

. 8.7 ± 0.3 

0.73 ± 0.01 
0.59 ± 0.02 

9.1 ± 0.2 

11.8 ± 0.3 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP. 

Merit 100's Menthol 100FMSP. 

. 8.7 ±0.1 

. 8.7 ± 0.2 

. 8.7 ± 0.2 

0.71 ± 0.02 
0.71 ± 0.01 
0.72 ± 0.01 

8.9 ± 0.2 
10.4 ± 0.3 
11.2 ± 0.2 


. 8.7 ±0.2 

0.72 ± 0.02 

8.9 ± 0.2 


. 8.8 ± 0.2 

0.63 ± 0.02 

8.9 ± 0.2 


. 8.8 ± 0.2 

0.54 ± 0.01 

11.4 ± 0.2 


. 8.9 ±0.1 

0.61 ±0.01 

10.7 ± 0.3 


. 8.9 ±0.2 

0.71 ± 0.02 

5.7 ± 0.2 


. 8.9 ±0.2 

0.72 ± 0.02 

9.4 ± 0.2 


. 8.9 ± 0.2 

0.70 ± 0.02 

11.1 ± 0.3 


. 8.9 ±0.2 

0.58 ± 0.01 

11.4 ± 0.2 

Kent International Lights 100s 100FHP. 

. 8.9 ± 0.2 

. 9.0 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 
0.71 ±0.01 

10.5 ± 0.2 
10.7 ± 0.3 


. 9.0 ± 0.2 

0,62 ± 0.01 

10.7 ± 0.3 


. 9.0 ±0.2 

0.77 ± 0.02 

10.4 ± 0.3 


. 9.0 ±0.2 

0.79 ± 0.01 

8.3 ± 0.2 


. 9.0 ±0.2 

0.75 ± 0.01 

16.3 ± 0.4 

Alpine Lights 100's 100FMSP. 

. 9.1 ± 0.1 

. 9.1 ±0.2 

0.72 ± 0.01 
0.62 ± 0.01 

10.4 ± 0.2 

11.0 dh 0.2 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

. 9.1 ±0.2 

. 9.1 ± 0.3 

0.79 ± 0.01 
0.56 ± 0.01 

10.2 ± 0.2 
11.7 i 0.3 


. 9.1 ±0.2 

0.68 ± 0.01 

9.6 ± 0.2 

Marlboro Lights 100's Menthol 100FMHP. 

. 9.1 ±0.2 

. 9.1 ±0.2 

0.72 ± 0.02 
0.70 ± 0.01 

10.8 ± 0.3 
9.0 ± 0.2 

Mprit i nn # c moFSP . 

. 9.2 ± 0,2 

0.74 ± 0.01 

11.1 ± 0.3 

GPC-Approved Lights 100's IOOFSP. 

. 9.2 ±0.1 

. 9.2 ± 0.2 

0.63 ± 0.01 
0.66 ± 0.02 

11.9 ± 0.2 
9.3 ± 0.2 


. 9.2 ± 0.2 

0,57 ± 0.01 

12.1 ± 0.3 


. 9.3 ± 0.2 

0.62 ± 0.01 

11.1 ± 0.2 

Best Value Lights 100's Menthol 100FMSP . 

. 9.3 ± 0.2 

. 9.4 ±0.2 

0.64 ± 0.02 
0.63 ± 0.01 

11.1 ± 0.2 

11.2 ± 0.2 

Players Lights 25's KFSP. 

. 9.4 ±0.2 

0.67 ± 0.02 

11.4 ± 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted "Tar" Results 


Brand ___ 

Marlboro Lights Menthol KFMHP. 

Winston Lights KFSP..... 

Dunhiil Lights King Size KFHP. 

Doral Lights 100's IOOFSP..... 

Newport Lights iOO's 100FMSP........ 

Kent Golden Lights 100s Menthol 100FMSP. 

Camel Lights 100’s 100FSP...... 

Monarch Menthol Lights 100's 100FMSP...... 

Harley Davidson Lights 100's 100FSP. 

Raleigh Extra Lights KFSP. 

Players Lights 25's 100's Menthol 100FMSP. 

GPC-Approved Lights IOO's 100FHP. 

Alpine Lights KFMSP. 

Covington Lights IOO’s 100FSP.. 

Dunhiil Menthol Lights King Size KFMHP. 

L & M Super Kings 100FSP.... 

Lucky Strike Lights IOO’s I00FSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

Magna Lites KFSP. 

* Pyramid Lights 100's Menthol 100FMSP.(Retested Brand). 

Prime Lights KFHP..... 

Prime Lights KFSP. 

Covington Menthol Lights 100's 100FMSP... 

Kent Sirin Lights 100's 100FHP.... 

Crowns Lights KFHP. 

Sterling Lights IOO’s Menthol 100FMSP. 

Private Stock Lights KFSP. 

Crowns Lights KFSP. 

Camel Special Lights KFHP. 

Magna Lites KFHP. 

Bristol Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Pyramid Lights KFSP..... 

More Lights !20s 120FSP. 

Marlboro Lights KFHP. 

Belair KFMSP. 

Summit Lights KFSP.-. 

Raleigh Extra Lights 100's 100FSP... 

Players Lights 25's Menthol KFMSP. 

Bristol Lights Menthol KFMSP. 

Pyramid Lights IOO's IOOFSP. 

Players Lights 25's 100's IOOFSP. 

Bucks Lights KFSP. 

Basic Menthol Lights 100's 100FMSP. 

Cambridge Lights Menthol KFMSP. 

Private Stock Lights KFHP. 


Rev, 3/1/96 


"Tar” 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

9.4 ± 0.1 

0.73 ± 0.01 

9.5 ± 0.2 

9.4 db 0.2 

0.73 ± 0.02 

10.5 ± 0.3 

9.4 ± 0.2 

0.74 ± 0.01 

9.4 ± 0.2 

9.4 ± 0.2 

0.70 ± 0.01 

10.3 ± 0.2 

9.5 ± 0.2 

0.82 ± 0.02 

10.6 ± 0.3 

9.5 ± 0.2 

0.82 ±0.01 

10.2 ± 0.2 

9.5 ± 0.2 

0.75 ± 0.01 

12.6 ± 0.3 

9.5 ± 0.2 

0.64 ± 0.01 

11.2 ± 0.2 

9.5 ± 0.2 

0.72 ± 0.02 

10.8 ± 0.3 

9.5 ± 0.2 

0.64 ± 0.02 

11.1 ± 0.3 

9.5 ± 0.3 

0.67 ± 0.02 

12.3 ± 0.3 

9.5 ± 0.2 

0.65 ± 0.02 

12.0 ±0.2 

9.6 ± 0.2 

0.72 ± 0.02 

9.9 ± 0.2 

9,6 ± 0.2 

0.64 ± 0.02 

14.6 ± 0.3 

9.6 ± 0.1 

0.73 ± 0.01 

9.6 ± 0.2 

9.6 ± 0.2 

0.73 ± 0.02 

11.5 ± 0.3 

9.6 ± 0.2 

0.82 ± 0.02 

10.4 ± 0.1 

9.6 ± 0.3 

0.82 ± 0.02 

10.8 ± 0.3 

9.6 ± 0.2 

0,60 ± 0.01 

12.4 ± 0.3 

9.6 ± 0.2 

0.67 ± 0.02 

13.8 ±0.5 

9.6 ± 0.2 

0.77 ± 0.01 

10.4 ± 0.2 

9.7 ± 0.2 

0.78 ± 0.02 

10.3 ± 0.2 

9.7 ± 0.3 

0.65 ± 0.03 

13.8 ± 0.4 

9.7 ± 0.2 

0.84 ± 0.02 

10.4 ± 0.2 

9.7 ± 0.2 

0.76 ± 0.01 

10.9 ± 0.2 

9.7 ± 0.2 

0.66 ± 0.01 

11.5 ± 0.2 

9.7 ± 0.1 

0.78 ± 0.01 

10.4 ± 0.2 

9.7 ± 0.1 

0.76 ± 0.01 

10.2 ± 0.2 

9.7 ± 0.2 

0.75 ± 0.01 

11.6 ± 0.3 

9.8 ± 0.2 

0.57 ± 0.01 

12.3 ± 0.3 

9.8 ± 0.2 

0.73 ± 0.02 

12.7 ± 0.3 

9.8 ± 0.2 

0.65 ± 0.03 

13.2 ± 0.3 

9.8 ± 0.4 

0.85 ± 0.03 

16.5 ± 0.5 

9.8 ± 0.2 

0.76 ± 0.01 

10.9 ±0.3 

9.9 ± 0.2 

0.75 ± 0.02 

9.2 ± 0.1 

9.9 ± 0.2 

0.77 ± 0.01 

10.6 ± 0.2 

9.9 ± 0.1 

0.68 ± 0.01 

12.7 ± 0.3 

9.9 ± 0.2 

0.71 ± 0.01 

11.7 ± 0.3 

9.9 ± 0.1 

0.74 ± 0.02 

11.9 ± 0.2 

9.9 ± 0.3 

0.69 ± 0.04 

14.1 ± 0.4 

10.0 ± 0.2 

0.71 ± 0.02 

13.2 ± 0.3 

10.0 ± 0.2 

0.72 ± 0.02 

11.4± 0.2 

10.0 ± 0.1 

0.72 ± 0.01 

13.1 ± 0.2 

10.0 ± 0.2 

0.70 ± 0.02 

12.3 ± 0.2 

10.0 ± 0.2 

0.78 ± 0.02 

10.8 ± 0.2 


45 


PM3001014350 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hflk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted "Tar" Results 




"Tar" 

"Nicotine" 

CO 

Brand 


mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 



10.0 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 

12.5 ± 0.3 

R^H MiiltifTIter KF53P .*. 


10.1 ±0.2 

0.79 ± 0.02 

I0.0± 0.2 



10.1 ±0.2 

0,67 ± 0.02 

10.8 ± 0.3 

Benson & Hedges Lights 100's 100FSP. 

Rrictnl T tohic 1 ftfVc IHrtFSP .,.. 


10.1 ±0.2 

10.1 ± 0.2 

0.79 ± 0.02 

0.74 ± 0.02 

11.8 ± 0.3 

12.9 ±0.2 

t iohtc mrvc ioofsp . 


10.1 ±0.1 

0.72 ± 0.01 

13.4 ± 0.2 



10.1± 0.2 

0.80 ± 0.02 

11.7 ± 0.4 



10.1 ± 0.2 

0.79 ± 0.02 

10.8 ± 0.3 



10.1 ± 0.2 

0.81 ± 0.01 

11.9± 0.3 



10.1 ± 0.2 

0.78 ± 0.01 

11.2 ± 0.2 



10.1 ± 0.3 

0.82 ± 0.03 

9.7 ± 0.3 



10.2 ± 0.1 

0.69 ± 0.01 

12.5 ± 0.2 



10.2 ± 0.1 

0.83 ± 0.01 

10.8 ± 0.3 



10.2 ± 0.2 

0.72 ± 0.02 

12.4 ± 0.3 



10.2 ±0.1 

0.71 ± 0.01 

12.5 ± 0.3 



10.2 ± 0.2 

0.79 ± 0.02 

11.0 ± 0.2 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol 100FMSP. 


10.3 ± 0.2 

10.3 ± 0.2 

0.81 ± 0.01 
0.68 ± 0.01 

11.8 ± 0.2 
12.6 ± 0.2 



10.3 ± 0.2 

0.77 ± 0.01 

11.3 ± 0.2 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol IOOFMHP. 

Winston Select Lights 100's I00FSP. 


10.3 ± 0.2 
. 10.3 ± 0.4 

10.4 ± 0,2 

0.81 ± 0.02 
0.82 ± 0.03 
0.61 ± 0.01 

10.7 ± 0.2 
12.1 ±0.5 

12.8 ± 0.2 



10.4 ± 0.2 

0.61 ±0.01 

12.5 ± 0.2 



10.4 ±0.2 

0.81 ± 0.01 

12.0 ± 0.2 

iVldl 1UUIU i—LL j l vW o 1 ut/l i ** • <• **■ ww * 4 


10.4 ±0.2 

0.82 ± 0.01 

11.5 ± 0.2 



10.4 ± 0.3 

0.84 ± 0.02 

10.0 ± 0.3 

Doll Tt/fnll T irrhtc IftfYc 1 HHFSP ....... 


. 10.4 ±0.2 

0.86 ± 0.01 

11.6 ± 0.3 

Benson & Hedges Lights 100's 100FHP. 


. 10.4 ±0.2 
10.4 ± 0.2 

0.81 ± 0.01 
0.73 ± 0.01 

11.0 ± 0.2 
14.1 ± 0.3 



. 10.5 ±0.2 

0.70 ± 0.03 

13,6 ± 0.4 

Cambridge Lights 100's Menthol 100FMSP. 


10.5 ± 0.1 
10.5 ± 0.2 

0.73 ± 0.01 
0.81 ± 0.02 

13.7 ± 0.2 
11.5 ± 0.3 

Eve Lights Slim 120’s Menthol 120FMHP. 


. 10.5 ±0.4 

. 10.6 ±0.2 

0.85 ± 0.02 
0.81 ± 0.01 

9.7 ± 0.4 
12.8 ± 0.4 



. 10.6 ± 0.2 

0.88 ± 0.02 

12.8 ± 0.3 

upLLLdl L^lglllo 1 UU 3 t \J\J L 114 ... 


. 10.6 ± 0.2 

0.85 ± 0.01 

10.6 ± 0.3 



. 10.7 ± 0.2 

0.82 ± 0.01 

12.7 ± 0.3 



10.8 ± 0.2 

0.81 ± 0.02 

9.9 ± 0.2 



. 10.8 ±0.2 

0.82 ± 0.02 

12.8 ± 0.2 



. 10.8 ±0.2 

0.87 ± 0.02 

11.9 ± 0.4 

Camel Special Lights KfSP. 

Crowns Menthol Lights 100's IOOFMSP. 


10.9 ± 0.2 
.. 10.9 ±0.2 

.. 10.9 ± 0.2 

0.85 ± 0.02 
0.87 ± 0.02 

0.81 ± 0.02 

12.5 ± 0.4 
12.3 ± 0.2 

10.8 ± 0.2 

Parliament Lights 100's 100FSP.. 

Private Stock Lights Menthol KFMSP. 


. 11.0 ± 0.3 
. 11.0 ±0.2 

0.89 ± 0.02 
0.84 ± 0.02 

11.5 ± 0.3 
11.7 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted 'Tar" Results 


"Tar" "Nicotine" CO 


Brand 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 


... 11.0 ±0.2 

0.84 ± 0.02 

10.6 ± 0.2 

T art' T fohtc 700^ 100FKP .... 

... 11.0 ±0.2 

0.86 ± 0.03 

10.7 ± 0.2 

Chesterfield Filter Lights KFSP. 

... 11.0 ±0.2 

.. 11.0 ±0.2 

1.03 ± 0.02 
0.90 ± 0.01 

9.1 ± 0.2 
11.8 ±0.3 

Ifnnl A/tilHc t6FM<sP ..... 

... 11.0 ±0.2 

0.83 ± 0.01 

10.7 ± 0.2 


... 11.0 ±0.3 

0.91 ± 0.02 

12.8 ± 0.3 


.. 11.1 ±0.2 

0.89 ± 0.02 

12.1 ±0.3 


... 11.1 ±0.2 

0.86 ± 0.01 

10.7 ± 0.2 

Summit Menthol Lights 100's 100FMSP. 

\4M4c tnrvc innFMSP . 

.. 11.1 ±0.1 

... 11.1 ± 0.2 

0.88 ± 0.02 
0.82 ± 0.02 

12.4 ± 0.3 
11.8 ± 0.2 

Private Stock Lights Menthol 100's 100FMSP. 

Horizon Low Tar 100’s 100FSP. 

... 11.2 ±0.2 

... 11.2 ±0.2 

... 11.2 ±0.2 

0.90 ± 0.02 
0.89 ± 0.01 
0.89 ± 0.01 

12.4 ±0.3 

11.5 ± 0.2 
12.4 ± 0.2 

I^nnl N/liMc K'PMPP . 

.. 11.2 ±0.2 

0.82 ± 0.01 

10.7 ± 0.2 

Chesterfield Filter Lights 100's 100FSP. 

Benson & Hedges Special Kings Lights KFHP. 

Malibu Lights Menthol 100's 100FMSP. 

PInwrs kTFHP .. ...... 

... 11.3 ±0.1 

.. 11.3 ± 0.2 

.. 11.3 ±0.2 

... 11.3 ±0.2 

1.11 ± 0.02 

0.84 ± 0.01 
0.95 ± 0.02 
0.84 ± 0.02 

8.9 ± 0.2 

11.5 ±0.2 
11.1 ±0.2 
11.5 ±0.2 

Capri Super Slim I20's Menthol 120FMHP. 

Special 10's Lights KFHP... 

KPUP . . 

... 11.3 ±0.3 
... 11.3 ±0.2 
... 11.4 ± 0.3 

0.91 ± 0.02 
0.94 ± 0.02 
0.85 ± 0.02 

6.9 ± 0.2 

11.2 ± 0.2 
11.8 ± 0.3 


... 11.4 ±0.2 

0.89 ± 0.01 

11.0 ± 0.3 


... 11.4 ±0.2 

0.94 ± 0.02 

10.4 ± 0.2 

* Marlboro Medium KFHP.(Retested Brand) . 

Horizon Low Tar Menthol 100's 100FMSP. 

... 11.4 ±0.1 

... 11.4 ±0.2 
... 11.5 ±0.2 

0.84 ± 0.01 
0.89 ± 0.01 
0.91 ± 0.02 

11.7 ± 0.2 
11.4 ±0.2 

15.7 ± 0.3 

Style Lights 100’s Menthol 100FMSP. 

Prime Lights Menthol 100's 100FMSP. 

Qtxd a r i <7 iitc lfirt'c inoFKP . 

... 11.5 ±0.2 

... 11.5 ±0.2 

... 11.5 ±0.2 

... 11.5 ±0.1 

0.89 ± 0.02 
0.92 ± 0.02 
0.86 ± 0.02 
0.94 ± 0.01 

13.6 ±0.3 
12.4 ± 0.2 

12.1 ± 0.2 
13.8 ± 0.2 

Ol\ 1L Lil^ULo IwU o l UWl Ot ......i.• . 

... 11.5 ±0.2 

0.90 ± 0.02 

13.4 ± 0.2 

C'ltin lonp^p .. 

... 11.6 ±0.2 

0.95 ± 0.01 

12.5 ± 0.3 


.... 11.6 ±0.2 

0.90 ± 0.01 

11.3 ±0.2 


... 11.7 ±0.3 

0.93 ± 0.02 

10.6 ± 0.2 

Montclair Lights 100’s Menthol 100FMSP .. . 

... 11.7 ±0.2 
... 11.8 ±0.2 

0.96 ± 0.02 
0.92 ± 0.02 

11.4 ± 0.2 

11.4 ±0.3 


... 11.8 ±0.2 

0.94 ± 0.02 

11.6 ±0.3 


... 11.8 ±0.2 

0.89 ± 0.02 

13.6 ± 0.3 


... 11.8 ±0.2 

0.97 ± 0.02 

13.3 ± 0.3 


... 11.9 ±0.2 

0.95 ± 0.02 

14.5 ± 0.3 

1 NL >V UUl L uLlipLj LjI^ 111 .J 

American Lights 100'S 100FSP. 

.... 11.9 ±0.2 
... 11.9 ±0.1 

0.97 ± 0.02 
0.93 ± 0.01 

11.9 ± 0.2 
14.8 ± 0.3 


.... 12.0 ±0.3 

0.94 ± 0.02 

18.1 ± 0.4 


... 12.0 ±0.2 

0.90 ± 0.02 

12.5 ± 0.2 

T tolltc iniYc innFSP . 

.... 12.1 ±0.2 

0.92 ± 0.01 

12.0 ± 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted "Tar" Results 


Brand 

"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Malibu Lights 100's 100FSP.. 

. 12.2 

dfc 

0.3 

0.98 

* 

0.03 

12.1 ± 

0.3 

Special 10’s Lights 100's 100FHP. 

. 12.2 

± 

0.2 

1.01 

± 

0.01 

11.8 ± 

0.2 

Marlboro Medium 100’s 100FSP.*. 

12.3 

± 

0.2 

0.94 

± 

0.02 

12.7 ± 

0.2 

More White Lights 120s 120FSP.. 

. 12.3 

± 

0.3 

0.98 

± 

0.02 

16.5 ± 

0.5 

* Raleigh Lights 100's 100FSP.(Retested Brand). 

. 12.3 

± 

0.1 

0.94 

± 

0.01 

12.2 ± 

0.3 

L & M KFHP. 

12.4 

± 

0.2 

0.86 

± 

0.02 

12.3 ± 

0.2 

Special 10's Milds Menthol 100's I00FMHP... 

. 12.4 

± 

0.2 

1.00 

dt 

0.01 

12.8 ± 

0.2 

Marlboro Medium 100's 100FHP...,... 

. 12.4 

zb 

0.3 

0.95 

± 

0.02 

12.3 ± 

0.3 

Montclair Lights 100's 100FSP... 

. 12.4 

± 

0.2 

1.01 

± 

0.02 

12.3 ± 

0.3 

Benson & Hedges Special Kings Lights Menthol KFMHP. 

. 12.4 

± 

0.2 

0.93 

zb 

0.02 

11.6 ± 

0.2 

Richland 20's Lights 100's 100FSP. 

. 12.6 


0.2 

0.93 

* 

0.02 

13.0 ± 

0.3 

Dunhill International 100FHP. 

12.6 

rfc 

0.2 

1.16 

zb 

0.02 

11.5 ± 

0.2 

Capri Super Slim 120's 120FHP. 

12.7 

± 

0.3 

0.97 

zb 

0.01 

8.8 ± 

0.3 

Plavers 100's Menthol 100FMHP. 

. 12.7 

i 

0.5 

0.94 

± 

0.03 

12.5 ± 

0.3 

Craven A KFHP... 

12.7 

± 

0.3 

1.13 

± 

0.03 

13.0 ± 

0.2 

L&MKFSP. 

. 12.8 

± 

0.3 

0.86 


0.02 

12.6 ± 

0.4 

GPC-Approved Menthol Full Flavor 100's 100FMSP. 

12.8 

± 

0.3 

0.85 

± 

0,02 

13.6 ± 

0.3 

More 120s 120FSP. 

12.9 

zt 

0.5 

1.06 

± 

0.03 

18.6 ± 

0.7 

Misty Lights Slims I20's 120FHP. 

. 12.9 

± 

0.2 

1.08 

± 

0,02 

10.9 ± 

0.3 

Craven Menthol KFMHP. 

. 12.9 


0.2 

0.99 

dfc 

0.02 

13.2 i 

0.2 

Plavers 100's 100FHP... 

. 12.9 

zb 

0.3 

0.97 

zb 

0.02 

12.7 ± 

0.3 

Best Value Full Flavor 100's IOOFSP... 

. 12.9 

dz 

0.2 

0.73 

± 

0.02 

17.0 ± 

0.3 

Sterling IOOFSP... 

12.9 

zb 

0.2 

0.74 

zb 

0.02 

16.5 ± 

0.3 

Ccnturv 25’s KFSP. 

13.0 

zb 

0.3 

0.71 

zb 

0.01 

14.7 ± 

0.3 

DoraI Full Flavor 100's IOOFSP. 

. 13.0 

± 

0.2 

0.83 

± 

0.02 

15.5 ± 

0.2 

Monarch 100's IOOFSP. 

. 13.0 

± 

0.2 

0.74 

i 

0.01 

16.7 ± 

0.3 

Mistv Menthol Lights Slims 120's 120FMHP..... 

13.1 

zb 

0.3 

1.09 

± 

0.02 

11.2 ± 

0.3 

Doral Full Flavor Menthol 100's 100FMSP. 

13.1 


0,3 

0.85 

zb 

0.01 

15.2 ± 

0.2 

Harley Davidson KFHP. 

13.2 

:fc 

0.2 

0.91 

± 

0.02 

13.9 ± 

0.3 

Kent 100s Menthol 100FMSP. 

. 13.2 

zb 

0.3 

0.99 

zb 

0.02 

13.2 ± 

0.3 

Best Value Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

13.3 

± 

0.1 

0.76 

± 

0.01 

16.8 ± 

0.2 

Kent 100sIOOFSP. 

. 13.3 

± 

0.2 

1.01 

± 

0.02 

12.9 ± 

0.3 

Crowns Full Flavor KFHP. 

. 13.3 

zb 

0.2 

0.97 

zb 

0.02 

12.0 ± 

0.3 

Monarch Menthol 100's 100FMSP. 

. 13.4 

± 

0.2 

0.77 

zb 

0.01 

16.4 dc 

0.2 

Ccnturv 25's 100's IOOFSP. 

13.5 

± 

0.3 

0.78 

zb 

0.02 

16.3 ± 

0.3 

Prime Full Flavor KFHP. 

. 13.6 

± 

0.3 

0.99 

± 

0.02 

12.0 ± 

0.3 

Sterling 100's Menthol 100FMSP. 

. 13.6 

± 

0.2 

0.79 

± 

0.02 

16.8 ± 

0.3 

Private Stock Full Flavor KFHP....... 

. 13.6 

± 

0.2 

1.01 


0.02 

12.0 ± 

0.2 

* Pyramid Full Flavor KFSP..(Retested Brand). 

. 13.7 


0.4 

0.84 

zb 

0.04 

15.2 ± 

0.5 

Monarch Menthoi KFMHP. 

. 13.7 

± 

0.4 

0.73 

zb 

0.02 

15.1 ± 

0.3 

Summit Full Flavor KFHP... 

. 13.7 


0.3 

0.99 

± 

0.01 

12.0 ± 

0.3 

Doral Full Flavor KFSP. 

. 13.8 

± 

0.2 

0.85 

± 

0.01 

14.6 ± 

0.2 

Bucks Filter KFSP. 

. 13.8 

zb 

0.3 

0.96 

zb 

0.01 

12.6 ± 

0.3 

Philip Morris International Menthol 100FMHP... 

. 13.8 

zb 

0.2 

1.02 


0.01 

13.3 ± 

0.2 

Best Value Full Flavor KFSP. 

. 13.8 

zb 

0.3 

0.79 

± 

0.02 

15.8 ± 

0.4 


Rev. 3/1/96 


48 


PM3001014353 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hflk0001 



















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted "Tar" Results 


"Tar" "Nicotine" CO 

mg/cig mg/cig nig/cig 


Brand ___ 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FHP. 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP. 

Tareyton 100s 100FSP.. 

Saratoga 120's Menthol 120FMHP. 

Monarch Menthol KFMSP... 

Pyramid Full Flavor Menthol KFMSP. 

Lark Filters KFSP... 

Doral Full Flavor Menthol KFMSP. 

Harley Davidson KFSP. 

Raleigh Extra 100's 100FSP. 

Doral Full Flavor KFHP. 

Virginia Slims Lights 120's Menthol I20FMHP 

Covington Filters KFSP. 

Magna KFHP.— 

Saratoga I20's 120FHP. 

GPC-Approved Menthol KFMSP. 

Crowns Full Flavor KFSP... 

Tareyton KFSP... 

Winston KFSP. 

Best Value Full Flavor Menthol KFMSP. 

Monarch Full Flavor KFSP... 

Magna KFSP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FSP. 

Lark Filters 100's 100FSP. 

Lucky' Strike Filters KFSP. 

Summit Full Flavor KFSP. 

Virginia Slims Lights 120's 120FHP. 

Covington Menthol Filters KFMSP. 

Dunhill Menthol 100FMHP... 

Monarch Full Flavor KFHP. 

Viceroy KFHP. 

Old Gold Filters KFHP... 

Prime Full Flavor Menthol KFMSP. 

Old Gold Filter 100's 100FSP. 

Virginia Slims Menthol 100FMSP... 

Virginia Slims 100FSP.. 

Pall Mall Gold 100's I00FSP. 

Prime Full Flavor Menthol 100's 100FMSP. 

Misty Full Flavor Menthol Slims 100FMHP. 

Benson & Hedges 100's LOOFSP. 

Philip Morris International 100FHP. 

Basic Menthol KFMSP. 

Viceroy KFSP. 

Marlboro 100's (gold package) 100FHP. 

Private Stock Full Flavor 100's 100FSP. 


13.8 ± 

0.2 

0.81 ± 

0.01 

15.8 ± 

0.3 

13.9 ± 

0.3 

1.07 ± 

0.02 

12.8 ± 

0.4 

13.9 ± 

0.3 

1.02 ± 

0.02 

15.0 ± 

0.3 

14.0 ± 

0.2 

1.06 ± 

0.02 

14.0 ± 

0.3 

14.0 ± 

0.3 

0.73 ± 

0.01 

15.9 ± 

0.2 

14.0 ± 

0.3 

0.81 ± 

0.05 

14.6 ± 

0.4 

14.0 ± 

0.3 

1.01 ± 

0.03 

14.0 ± 

0.3 

14.0 ± 

0.3 

0.84 ± 

0.02 

14.8 ± 

0.3 

14.0 ± 

0.2 

0.96 ± 

0.02 

14.8 ± 

0.2 

14.0 ± 

0.2 

0.83 ± 

0.02 

16.2 ± 

0.3 

14.0 ± 

0.3 

0.84 ± 

0.02 

14.5 ± 

0.4 

14.1 ± 

0.2 

1.03 ± 

0.02 

14.3 ± 

0.3 

14.1 ± 

0.4 

0.87 ± 

0.04 

13.5 ± 

0.3 

14.1 ± 

0.4 

0.75 ± 

0.02 

15.4 ± 

0.3 

14.1 ± 

0.3 

1.06 ± 

0.02 

14.3 ± 

0.2 

14.2 ± 

0.3 

0.86 ± 

0.02 

13.3 ± 

0.2 

14.2 ± 

0.3 

0.98 ± 

0.02 

12.3 ± 

0.2 

14.2 ± 

0.3 

0.98 ± 

0.02 

14.0 ± 

0.3 

14.2 ± 

0.3 

1.00 ± 

0.02 

13.6 ± 

0.4 

14.2 ± 

0.3 

0.76 ± 

0.01 

16.2 ± 

0.3 

14.2 ± 

0.2 

0.77 ± 

0.02 

16.4 i 

0.4 

14.3 ± 

0.2 

0.75 ± 

0.02 

16.3 ± 

0.3 

14.3 ± 

0.2 

0.84 ± 

0.01 

16.3 ± 

0.3 

14.3 db 

0.3 

1.12 ± 

0.02 

L4.5± 

0.3 

14.4 ± 

0.3 

1.07 ± 

0.02 

12.9 ± 

0.3 

14.4 i 

0.3 

1.03 ± 

0.03 

12.7 ± 

0.3 

14.4 ± 

0.3 

1.06 ± 

0,02 

14.4 ± 

0.4 

14.4 ± 

0.3 

0.88 ± 

0.03 

14.0 ± 

0.2 

14,4 ± 

0.3 

1.21 ± 

0.02 

15.6 ± 

0.4 

14.4 ± 

0.2 

0.77 ± 

0.02 

15.4 ± 

0.2 

14.5 ± 

0.2 

1.07 ± 

0.02 

12.6 ± 

0.3 

14.5 ± 

0.3 

1.06 ± 

0.02 

15.6 ± 

0.4 

14.5 ± 

0.3 

1.06 ± 

0.02 

12.7 ± 

0.3 

14.5 ± 

0.2 

1.12 db 

0.01 

17.8 ± 

0.3 

14.7 ± 

0.3 

1.06 ± 

0.02 

12.8 ± 

0.3 

14.7 ± 

0.3 

1.06 ± 

0.02 

12.8 ± 

0.3 

14.7 ± 

0.2 

1.13 ± 

0.02 

12.9 ± 

0.2 

14.7 ± 

0.2 

1.08 ± 

0.02 

14.4 ± 

0.2 

14.8 ± 

0.2 

1.10 ± 

0.02 

13.3 ± 

0.2 

14.8 ± 

0.2 

1.10± 

0.02 

13.9 ± 

0.3 

14.8 ± 

0.2 

1.11 ± 

0.02 

13.5 ± 

0.2 

14.9 ± 

0.3 

0.93 ± 

0.02 

14.8 ± 

0.3 

14.9 ± 

0.2 

1.08 ± 

0.01 

12.7 ± 

0.2 

14.9 ± 

0,2 

1.11 ± 

0.02 

13.9 ± 

0.2 

14.9 ± 

0.2 

1.08 ± 

0.02 

14.7 ± 

0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted "Tar" Results 


Brand _ 

Harley Davidson IOO's 100FSP. 

Private Stock Full Flavor KFSP... 

Summit Full Flavor Menthol 100's 100FMSP. 

Private Stock Full Flavor Menthol RFMSP. 

Pyramid Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Winston Select KFHP. 

Misty Full Flavor Slims 100FHP. 

Marlboro 100's (red package) 100FHP. 

Richland 20's KFSP.. 

Crowns Full Flavor Menthol 100's 100FMSP. 

Crowns Full Flavor Menthol KFMSP. 

Benson & Hedges IOO's Menthol 100FMHP. 

Cambridge Full Flavor IOO's 100FSP...... 

Basic Menthol IOO's 100FMSP. 

Prime Full Flavor 100's 100FSP. 

GPC-Approved Full Flavor KFSP. 

Winston Select KFSP. 

Raleigh IOO's 100FSP. 

GPC-Approved Full Flavor KFHP. 

Raleigh Extra KFSP. 

Benson & Hedges KFHP... 

Crowns Full Flavor 100‘s 100FSP. 

Cambridge Full Flavor KFSP. 

Raleigh KFSP..... 

Old Gold Filters KFSP. 

Camel Filters IOO's 100FHP. 

Marlboro 100's (gold package) 100FSP. 

Summit Full Flavor Menthol KFMSP. 

Summit Full Flavor IOO's 100FSP. 

Prime Full Flavor KFSP. 

Basic Filters KFSP. 

Benson & Hedges 100’s Menthol 100FMSP. 

St. Moritz Filter Menthol 100FMSP. 

Private Stock Fuil Flavor Menthol IOO's lOOFMSP. 

Richland 20's 100's Menthol lOOFMSP.. 

Winston 100's 100FSP. 

Marlboro Menthol KFMHP. 

Benson & Hedges IOO's I00FHP. 

Covington Filter 100's 100FSP. 

Richland 20's Menthol KFMSP. 

Kool Super Longs 100's lOOFMSP. 

Alpine KFMSP. 

Basic Filter IOO's 100FSP. 

Bristol Full Flavor 100's 100FSP. 

Marlboro 25's KFSP... 


"Tar" "Nicotine" 


mg/cig 


14.9 

± 

0.3 

14.9 

± 

0.3 

15.0 

± 

0.2 

15.0 

± 

0.3 

15.0 

± 

0.3 

15.0 


0.3 

15.0 

± 

0.2 

15.0 

± 

0.2 

15.0 

± 

0.3 

15.0 

± 

0.2 

15.0 

± 

0.2 

15.1 

± 

0.3 

15.1 

± 

0.3 

15.1 

± 

0.3 

15.1 

± 

0.2 

15.1 

± 

0.2 

15.1 

± 

0.3 

15.1 

± 

0.3 

15.1 

± 

0.3 

15.1 

± 

0.3 

15.2 

± 

0.3 

15.2 

± 

0.2 

15.2 

± 

0.3 

15.2 

± 

0.3 

15.2 

± 

0.2 

15.2 

± 

0.2 

15.2 

± 

0.3 

15.2 

± 

0.2 

15.2 

± 

0.2 

15.2 

± 

0.3 

15.2 

± 

0.2 

15.3 

± 

0.3 

15.3 

± 

0.2 

15.4 

± 

0.3 

15.4 

± 

0.3 

15.4 

± 

0.3 

15.4 

± 

0.3 

15.4 

± 

0.2 

15.5 

± 

0.3 

15.5 

± 

0.2 

15.5 

± 

0.2 

15.5 

± 

0.3 

15.5 

± 

0.2 

15,5 

± 

0.3 

15.5 

± 

0.2 


mg/cig 
1.09 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 
1.09 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 
0.90 ± 0.03 
1.08 ± 0.02 
1.12 ± 0.02 
1.12 ± 0.02 
1.13 ± 0.02 

1.13 ± 0.02 
1.07 ± 0.01 
1.10 ± 0.02 
0.98 ± 0.02 
0.98 ± 0.02 
1.10 ± 0.02 
0.84 ± 0.02 
1.11 ± 0.02 
0.97 ± 0.02 
0.86 ± 0.02 
0.84 ± 0.02 
1.07 ± 0.03 
1.08 ± 0.02 
0.93 ± 0.02 
0.93 ± 0.02 
1.11 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 

1.14 ± 0.02 

1.13 ± 0.02 
1.11 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 
0.96 ± 0.02 
1.11 ± 0.02 
1.10 ± 0.02 
1.12 ± 0.02 
1.04 ± 0.02 
1.10 ± 0.02 
1.03 ± 0.02 

1.14 ± 0.01 
0.89 ± 0.03 
1.02 ± 0.02 
1.13 ±0.01 
1.01 ± 0.02 
1.01 ± 0.01 
1.01 ±0.02 
1.08 ± 0.02 
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CO 

mg/cig 

14.6 ± 0.3 

13.4 ± 0.3 
14.6 ± 0.3 
13.0 ± 0.3 
18.0 ± 0.8 
14.6 ± 0.4 

13.5 ± 0.3 
13.5 ± 0.3 

12.9 ± 0.3 

13.9 ± 0.1 

13.5 ± 0.3 

14.2 ± 0.3 

17.1 ±0.2 

16.6 ± 0.4 

14.6 ± 0.3 

15.1 ± 0.3 
15.0 ± 0.4 
15.0 ± 0.3 
15.0 ± 0.3 

15.1 ±0.3 

13.1 ± 0.3 
14.8 ± 0.3 

15.5 ± 0.3 

13.7 ± 0.2 

16.6 ± 0.3 
19.0 ± 0.3 

14.3 ± 0.3 

12.4 ± 0.2 

14.8 ± 0.3 

13.3 ±0.3 

15.5 ± 0.3 

14.2 ± 0.2 

13.4 ± 0.2 

14.7 ± 0.3 
L4.9 ± 0.3 

17.4 ± 0.3 

13.6 ± 0.2 

14.7 ± 0.3 

17.6 ± 0.6 

14.7 ± 0.2 

14.5 ± 0.4 

14.6 ± 0.3 

17.3 ± 0.3 
17.0 ± 0.3 

14.3 ± 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted "Tar" Results 


Brand 

Bristol Full Flavor KFSP. 

Dave's Filter KFHP..... 

Max 120s 120FSP. 

Pyramid Full Flavor 100's 100FSP. 

Riviera KFMSP..... 

Winston KFHP. 

* Marlboro KFHP.(Retested Brand). 

Marlboro KFSP... 

Camel Filters 100's 100FSP. 

Marlboro Menthol KFMSP. 

* Marlboro 100’s (red package) 100FSP.(Retested Brand).. 

Salem 100’s 100FMSP.. 

Viceroy 100's 100FHP... 

Alpine 100’s 100FMSP. 

Special 10’s Full Flavor KFHP. 

Alpine KFMHP. 

Benson &. Hedges Special Kings Menthol KFMHP. 

Kool Filter Kings KFMSP. 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

Newport KFMHP. 

American Full Flavor KFSP. 

Camel Filters KFHP. 

Max 120s Menthol 120FMSP.. 

Kool Filters Menthol KFMHP.-... 

Richland 20’s 100's 100FSP. 

Viceroy Super Longs 100's 100FSP. 

Montclair Full Flavor Menthol 100's 100FMSP. 

Pall Mall Red Filters 100's 100FSP. 

Montclair Full Flavor KFHP.-. 

Salem Gold KFMHP. 

Riviera KFMHP. 

Montclair Full Flavor KFSP. 

Camel Wides KFHP. 

Chesterfield Filters KFSP.. 

Newport KFMSP... 

Camel Filters KFSP. 

Riviera 100's 100FMSP. 

American Full Flavor 100's 100FSP. 

Special 10's Full Flavor tOO’s 100FHP... 

Montclair Full Flavor 100's 100FSP... 

Salem KFMSP... 

Riviera 100's 100FMHP. 

Newport 10's KFMSP. 

Newport 25s KFMSP...-. 

Tall 120's Menthol 120FMSP. 


" Tar " 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

15.5 ± 0.3 

1.01 ± 0.03 

15.3 ± 0.3 

15.5 ± 0.2 

0.98 ± 0.02 

16.1 ± 0.3 

15.6 ± 0.3 

1.22 ± 0.03 

15.8 ± 0.4 

15.6 ± 0.4 

0.94 ± 0.05 

19.8 ± 0.7 

15.6 ± 0.3 

1.14 ± 0.02 

13.0 ± 0.4 

15.6 ±0.3 

1.06 ±0.03 

16.2 ± 0.4 

15.7 ± 0.2 

1.08 ± 0.02 

13.6 ± 0.3 

15.7 ± 0.2 

1.10 ± 0.02 

14.3 ± 0.2 

15.7 ± 0.2 

1.12 ± 0.03 

18.1± 0.4 

15.8 ± 0.3 

1.07 ± 0.02 

13.9 ± 0.3 

15.8 ± 0.2 

1.17 ± 0.02 

14.2 ± 0.2 

15.8 ± 0.2 

1.20 ± 0.02 

17.5 4 0.4 

15.8 ± 0.3 

1.18 ± 0.02 

14.3 ± 0.3 

15.9 ± 0.2 

1.12 ±0.01 

14.6 ± 0.2 

15.9 ±0.3 

1.16 ±0.03 

13.0 ± 0.3 

15.9 ± 0.3 

1.02 ± 0.02 

14.7 ± 0.2 

15.9 ± 0.3 

1.09 ± 0.02 

13.8 ± 0.4 

15.9 ± 0.3 

1.09 ± 0.02 

14.5 ± 0.3 

15.9 ± 0.3 

1.18 ± 0.02 

13.2 ± 0.3 

16.0 ± 0.3 

1.15 ± 0.02 

15.5 ± 0.3 

16.0 ± 0.2 

1.18 ± 0.03 

13.2 ± 0.3 

16,1 ±0.3 

1.08 ± 0.02 

17.1 ±0.4 

16.1 ±0.2 

1.23 ± 0.02 

16.4 ± 0.3 

16.1± 0.2 

1.12 ± 0.02 

14.5 ± 0.3 

16.2 ± 0.3 

1.18 ± 0.02 

14.4 ± 0.2 

16.3 ± 0.3 

1.21 ± 0.03 

15.0 ± 0.4 

16.4 ± 0.2 

1.22 ± 0.02 

14.9 ± 0.3 

16.5 ± 0.3 

1.23 ± 0.02 

14.7 ± 0.3 

16.5 ± 0.3 

1.21 ± 0.03 

13.7± 0.2 

16.5 ± 0.2 

1.19 ± 0,03 

16.9 ± 0.4 

16.6 ± 0.3 

1.16 ± 0.02 

14.4 ± 0.2 

16.7 ± 0.2 

1.24 ± 0.02 

13.7 ± 0.2 

16.7 ± 0.3 

1.14 ± 0.02 

19.2 ± 0.5 

16.7 ± 0.2 

1.42 ± 0.03 

11.6 ± 0.2 

16.8 ± 0.3 

1.22 ± 0.02 

16.3 ± 0.3 

16.8 ± 0.3 

1.12 ± 0.03 

19.5 ± 0.3 

16.9 ± 0.3 

1.22 ± 0.02 

15.8 ± 0.4 

16.9 ± 0.3 

1.23 ± 0.02 

15.4 ± 0.3 

17.0 ± 0.2 

1.28 ± 0.02 

16.2 ± 0.3 

17.0 ± 0.2 

1.26 ± 0.02 

15.7 ± 0.3 

17.1 ± 0.3 

1.13 ± 0.02 

18.8 ± 0.4 

17.1 ±0.3 

1.26 ± 0.02 

16.4 ±0.5 

17.4 ± 0.3 

1.28 ± 0.02 

16.5 ± 0.3 

17.4 ±0.1 

1.26 ± 0.02 

16.9 ± 0.3 

17.6 ± 0.4 

1.37 ± 0.02 

16.4 ± 0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted "Tar" Results 



"Tar" 

"Nicotine" 

CO 

Brand 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 


. 18.0 ± 0.2 

1.36 ± 0.02 

17.2 ±0.4 

Picayune Non-Filter RNFSP. 

Craven A Filter Standard Size RFHP. 

Newport 25s 100's 100FMSP... 

Chesterfield RNFSP.-. 

. 18.1 ± 0.3 

. 18.3 ± 0.2 

. 18.5 ±0.3 

. 18.6 ± 0.4 

. 18.7 ± 0.2 

1.30 ± 0.03 
1.44 ± 0.02 
1.39 ± 0.02 
1.09 ± 0.02 
1.38 ± 0.02 

13.0 ± 0.3 
14.8 ± 0.2 

18.0 ± 0.4 
11.5 ± 0.3 

18.1 ± 0.3 

Tall 120's 120FSP . 

. 18.7 ±0.4 

1.42 ± 0.02 

18.6 ± 0.6 


. 18.7 ±0.2 

1.39 ± 0.03 

18.1 ± 0,3 


. 19.7 ±0.7 

1.18 ± 0.02 

12.4 ± 0.3 


. 21.0 ±0.3 

1.13 ± 0.01 

13.7 ±0.3 


. 21.4 ±0.4 

1.34 ± 0.02 

12.2 ±0.3 


. 21.6 ±0.3 

1.11 ± 0.02 

17,0 ± 0.3 

rtnral tZMFSP .. 

. 21.7 ±0.3 

1.17 ± 0.03 

16.9 ± 0.4 


. 22.1 ±0.3 

1.16 ± 0.02 

17.2 ± 0.4 


. 22.6 ±0.6 

1.20 ± 0.04 

14.5 ± 0.4 


. 22.6 ± 0.4 

1.41 ± 0.03 

15.7 ± 0.3 


. 22.7 ±0.4 

1.30 ± 0.04 

15.1 ± 0.3 

PhwrR’NJTTTP . 

. 23.0 ±0.4 

1.62 ± 0.02 

13.3 ± 0.3 


. 23.0 ± 0.5 

1.31 ±0.02 

14.8 ± 0.3 


. 23.3 ±0.3 

1.28 ± 0.02 

16.0 ± 0.3 


. 23.5 ±0.4 

1.49 ± 0.03 

15.9 ± 0.3 

Prime* RTNF^P ... 

. 23.6 ±0.4 

1.46 ± 0.03 

16.3 ± 0.3 

PittipI RNFSP . 

. 24.1 ±0.4 

1.66 ± 0.04 

16.8 ± 0,4 

P-ill Vtalt K'NFfsP . 

. 24.3 ±0.4 

1.51 ± 0.03 

16,5 ± 0.3 


. 24.5 ± 0.3 

1.56 ± 0,03 

16.2 ± 0.3 


. 25.1 ±0.4 

1.62 ± 0.02 

17.4 ± 0.4 


. 25.2 ±0.5 

1.54 ± 0.04 

16.6 0.3 


. 25.8 ±0.3 

1.64 ± 0.03 

15.1 ±0.3 


. 26.2 ± 0.4 

1.94 ± 0.04 

15.3 ±0.3 


. 26.4 ± 0.5 

1.66 ± 0.04 

15.7 ± 0.4 

Bristol KNFSP. 

. 27.0 ±0.5 

1.66 ± 0.04 

15.9 ±0.3 


* Retested Brand 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted "Nicotine” Results 

"Nicotine" "Tar” CO 


Brand _mg/cig mg/cig mg/cig 


Carlton Ultra fCFHP. 

. <0.05 




<0.5 


NowKFHP. 

. <0.05 


<0.5 


<0.5 


Now 100s 100FHP..... 

.. <0.05 


<0.5 


<0.5 


Merit Ultima KFHP. 

. 0.10 ± 

0.01 

0.8 ± 

0.1 

2.4 ± 

0.1 

Merit Ultima KFSP.. 

. 0.11 ± 

0.01 

0.8 ± 

0.1 

2.6 ± 

0.1 

Now Menthol KFMSP... 

. 0.12 ± 

0.01 

1.0 ± 

0.1 

1.9 ± 

0.1 

Carlton 100's 100FHP.-. 

. 0.13 ± 

0.01 

1.1 ± 

0.1 

1.4 ± 

0.1 

Now KFSP. 

. 0.13 ± 

0.01 

1.0 ± 

0.1 

1.9 ± 

0.1 


. 0.13 ± 

0.01 

1.0 ± 

0.1 

1.6 ± 

0.1 

Carlton 100‘s Menthol 100FMHP.;. 

. 0.13 ± 

0.01 

1.1 ± 

0.1 

1.4 ± 

0.1 

Carlton Menthol KFMSP. 

. 0.14± 

0.01 

1.0 ± 

0.1 

1.8 ± 

0.1 

Carlton 83 KFHP.. 

. 0.14± 

0.01 

1.2 ± 

0.1 

2.0 ± 

0.1 

Bristol Lowest KFSP. 

. 0.15 ± 

0.01 

1.1 ± 

0.1 

1.5 ± 

0.1 

Cambridge Lowest KFSP... 

. 0,16 ± 

0,01 

1.3 ± 

0.1 

1.7 db 

0,1 

Koot Ultra Lights KFMSP. 

. 0.18± 

0.01 

2.0 ± 

0.1 

2.2 ± 

0.1 

Merit Ultima 100's 100FSP. 

. 0.20 ± 

0.01 

1.8 ± 

0.1 

4.1 ± 

0.1 

Now 100s Menthol I00FMSP. 

. 0.20 ± 

0.01 

1.9 ± 

0.1 

3.1 ± 

0.2 

Merit Ultima 100's 100FHP... 

. 0.21 ± 

0.01 

1.9 ± 

0.1 

4.1 ± 

0.1 

Carlton 100’s 100FSP. 

. 0.21 ± 

0.01 

1.8 ± 

0.1 

2.3 ± 

0.1 

Carlton 100's Menthol 100FMSP. 

. 0.21 ± 

001 

1.8 ± 

0.1 

2.3 ± 

0.1 

Cambridge Lowest 100's IOOFSP. 

. 0.22 ± 

0.01 

1.8 ± 

0.1 

2.8 ± 

0.1 

Now 100s IOOFSP. 

. 0.22 ± 

0.01 

2.1 ± 

0.1 

3.4 ± 

0.1 

Bristol Lowest 100's IOOFSP.1. 

. 0.23 ± 

0.01 

1.9 ± 

0.1 

3.0 ± 

0.1 

Monarch Ultra Lights KFSP. 

. 0.30 ± 

0.01 

3.7 ± 

0.1 

5.6 ± 

0.2 

Sterling Ultra Lights 100's IOOFSP.. 

. 0.31 ± 

0,01 

3.9 ± 

0.1 

7.1 ± 

0.2 

Monarch Ultra Lights 100's IOOFSP. 

. 0.32 ± 

0.01 

4.2 ± 

0.1 

7.3 ± 

0.1 

Best Value Ultra Light KFSP. 

. 0.32 ± 

0.01 

3.9 ± 

0.1 

5.7 ± 

0.2 

Sterling Ultra Lights 100’s Menthol 100FMSP.. 

. 0.34 ± 

0.01 

4.4 ± 

0.2 

7.5 ± 

0.3 

Best Value Ultra Light 100‘s IOOFSP... 

. 0.35 ± 

0.01 

4.4 ± 

0.1 

7.3 ± 

0.2 

Triumph KFSP.. 

. 0.36 ± 

0.01 

3.4 ± 

0.1 

3.9 ± 

0.2 

Kent III Ultra Lights KFSP. 

. 0.37 ± 

0.01 

3.6 ± 

0.1 

4.2 ± 

0.2 

Kool Ultra 100's 100FMSP. 

. 0.38 ± 

0.02 

4.5 ± 

0.2 

4.4 ± 

0.2 

Doral Ultra Lights KFSP. 

. 0.38 ± 

0.01 

4.6 ± 

0.1 

6.3 ± 

0.1 

Pyramid Ultra Lights 100‘s IOOFSP. 

... 0.38 ± 

0.01 

4.7 ± 

0.2 

6.3 ± 

0.2 

Winston Ultra Lights 100's IOOFSP. 

. 0.38 ± 

0.01 

4.0 ± 

0.1 

6.1 ± 

0.2 

□oral Ultra Lights 100's IOOFSP.... 

. 0.38 ± 

0.01 

4.7 ± 

0.1 

7.4 ± 

0.2 

Covington Ultra Lights 100's IOOFSP. 

. 0.39 ± 

0.02 

4.9 ± 

0.1 

6.3 ± 

0.4 

Salem Ultra Lights 100's 100FMSP. 

. 0.40 ± 

0.01 

4.4 ± 

0.1 

7.0 ± 

0.2 

Eve Ultra Lights Slitn 120's 120FHP. 

. 0.40 ± 

0.02 

5.0 ± 

0.2 

4.3 ± 

0.2 

Salem Ultra Lights KFMSP. 

. 0.40 ± 

0.01 

4.4 ± 

0.1 

6.1 ± 

0.2 

GPC-Approved Ultra Lights KFSP. 

. 0.40 ± 

0.01 

5.1 ± 

0.1 

6.9 ± 

0.2 

GPC-Approved Ultra Lights 100’s IOOFSP. 

. 0.40 ± 

0.01 

5.0 ± 

0.1 

6.3 ± 

0.2 

Camel Ultra Lights KFHP. 

. 0.41 ± 

0.01 

4.6 ± 

0.2 

6.6 ± 

0.2 

Vantage Ultra Lights KFHP. 

. 0.41 ± 

0.01 

4.7 ± 

0.1 

6.6 ± 

0.2 

Raleigh Extra Ultra Lights 100‘s IOOFSP. 

. 0.41 ± 

0.01 

5.1 ± 

0.2 

6.6 i 

0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand 

Winston Ultra Lights KFHP... 

GPC-Approved Menthol Ultra Lights 100's 100FMSP....... 

True KFSP... 

* Merit Ultra Lights Menthol KFMSP.(Retested Brand). 

Cambridge Ultra Low Tar 100's 100FSP. 

Raleigh Extra Ultra Lights KFSP..... 

Triumph Menthol KFMSP. 

Camel Ultra Lights KFSP... 

GPC-Approved Menthol Ultra Lights KFMSP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FHP. 

Eve Ultra Lights Menthol Slim 120's 120FMHP... 

* Merit Ultra Lights KFSP.(Retested Brand). 

* Basic Ultra Lights KFSP.(Retested brand). 

Merit Ultra Lights KFHP.-. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP... 

True Menthol KFMSP. 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

Basic Ultra Lights 100's IOOFSP. 

Carlton 120's Menthol 120FMSP. 

Marlboro Ultra Lights 100's 100FHP... 

Bristol Ultra Lights 100's IOOFSP,... 

Capri Ultra Lights Menthol 100FMHP... 

Sterling Slim Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Viceroy Ultra Lights 100's IOOFSP. 

Sterling Slim Lights 100's 100FHP. 

Camel Ultra Lights 100's 100FHP. 

Winston Ultra Lights 100's 100FHP. 

Virginia Slims Ultra Lights 100 100FHP... 

Carlton I20's 120FSP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100*s Menthol 100FMHP. 

Kent III Ultra Lights 100s 100FHP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's 100FHP. 

Cartier Vendome Ultra Lights 100FHP..... 

Marlboro Ultra Lights KFHP. 

Virginia Slims Ultra Lights 100 Menthol 100FMHP. 

Kent III Ultra Lights IOOs IOOFSP. 

Winston Ultra Lights KFSP. 

Capri Ultra Lights 100FHP...*. 

Merit Ultra Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

Viceroy Ultra Lights KFSP. 

Summit Ultra Lights KFSP... 

Prime Ultra Lights King KFSP. 

Summit Ultra Lights 100’s IOOFSP. 

Century 25's Lights KFSP... 

Tareytan Lights KFSP. 


Rev. 3/1/96 


Nicotine” 

mg/cig 

"Tar" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

0.41 ± 0.01 

4.7 ±0.1 

6.7 ± 0.2 

0.41 ± 0.01 

4.8 ± 0.1 

5.6 ± 0.2 

0.42 ± 0.01 

4.2 ± 0.2 

4.5 ± 0.2 

0.42 ± 0.01 

4.3 ±0.1 

5.1 ± 0.1 

0.42 ± 0.01 

5.1 ± 0.2 

7.5 ± 0.2 

0.43 ± 0.01 

5.6 ± 0.2 

6.8 ± 0.2 

0.43 ± 0.01 

4.2 ± 0.2 

5.1 ± 0.2 

0.43 ± 0.01 

4.6 ± 0.1 

6.9 ± 0.2 

0.43 ± 0.01 

5.3 ± 0.1 

6.6 ±0.1 

0.43 ± 0.01 

4.6 ± 0.1 

6.1 ± 0.1 

0.44 ± 0.01 

5.1 ±0.1 

4.3 ± 0.1 

0.44 ± 0.01 

4.4 ± 0.1 

5.4 ± 0.1 

0.44 ± 0.01 

5.3 ± 0.1 

7.3 ± 0.1 

0.44 ± 0.01 

4.5 ± 0.1 

5.8 ± 0.1 

0.44 ± 0.01 

4.9 ± 0.2 

7.5 ± 0.2 

0.44 ± 0.01 

4.3 ± 0.2 

4.7 ± 0.1 

0.45 ± 0.01 

5.0 ± 0.1 

6.9 ± 0.2 

0.45 ± 0.01 

5.6 ±0.1 

8.0 ± 0.2 

0.46 ± 0.02 

4.6 ± 0.2 

3.4 ± 0.2 

0.46 ± 0.01 

5.3 ± 0.1 

7.3 ±0.1 

0.47 ± 0.02 

5.4 ± 0.2 

7.8 ± 0.3 

0.47 ± 0.01 

5.2 ± 0.2 

4.3 ± 0.2 

0.47 ±0.01 

6.6 ± 0.2 

8.5 ± 0.2 

0.47 ± 0.01 

5.2 ± 0.2 

5.4 ± 0.2 

0.47 ± 0.02 

6.8 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 

0.47 ± 0.01 

5.3 ± 0.1 

7.8 ± 0.2 

0.47 ± 0.01 

5.5 ± 0.1 

7.4 ± 0.2 

0.48 ± 0.01 

5.3 ± 0.1 

5.6 ± 0.2 

0.48 ± 0.01 

4.8 ± 0.1 

3.5 ± 0.1 

0.48 ± 0.01 

5.3 ± 0.1 

6.6 ± 0.2 

0.48 ± 0.01 

4.8 ± 0.1 

5.9 ± 0.2 

0.48 ± 0.01 

5.4 ± 0.1 

6.5 ±0.2 

0.48 ± 0.01 

4.3 ± 0.1 

3.5 ± 0.1 

0.48 ± 0.01 

5.8 ± 0.1 

7.3 ± 0.1 

0.48 ± 0.01 

5.4 ± 0.1 

5.7 ± 0.2 

0.49 ± 0,01 

4.9 ± 0.2 

6.2 ± 0.2 

0.49 ± 0.02 

5.5 ± 0.2 

8.0 ± 0.3 

0.49 ± 0.02 

5.5 ± 0.2 

4.8 ± 0.2 

0.49 ± 0.01 

5.2 ± 0.1 

6.6 ± 0.2 

0.50 ± 0.01 

5.6 ±0.1 

5.9 ± 0.1 

0.50 ± 0.01 

5.6 ± 0.1 

6.7 ± 0.1 

0.50 ± 0.01 

5.4 ± 0,1 

6.7 ± 0.2 

0.51 ± 0.01 

5.5 ± 0.1 

7.5 ± 0.2 

0.51 ± 0.01 

8.3 ± 0.2 

12.1 ± 0.3 

0.52 ± 0.01 

5.8 ± 0.2 

6.0 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand 

'•Nicotine" 

mg/cig 

"Tar" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

* Merit Ultra Lights 100's 100FHP.(Retested Brand). 

0.52 ± 0.01 

5.4 ± 0.1 

6.5 ± 

0.1 

Virginia Slims Superslims 100 I00FHP.- 

0.52 ± 0.02 

5.9 ±0.1 

5.8 ± 

0.2 

Prime Ultra Lights 100's 100FSP.*.*.— 

0.52 ± 0.01 

5.6 ± 0.2 

7.6 ± 

0.2 

Virginia Slims Superslims 100 Menthol 100FMHP..... 

0.53 ± 0.01 

6.1 ± 0.2 

5.8 ± 

0.2 

Merit Ultra Lights 100's 100FSP. 

0.53 ± 0.01 

5.6 ± 0.2 

7.1 ± 

0.2 

Private Stock Ultra Lights King KFSP.- 

0.53 ± 0,01 

5.8 ± 0.2 

6.9 ± 

0.2 

Crowns Ultra Lights iOO's 100FSP.-. 

0.53 ± 0.01 

5.8 ± 0.1 

7.9 ± 

0.2 

Mistv Ultra Lights Menthol Slims 100FMHP. 

0.54 ± 0.02 

5.6 ± 0.2 

5.2 ± 

0.2 

Private Stock Ultra Lights IOO's 100FSP. 

0.54 ± 0.01 

5.8 ± 0.2 

7.7 ± 

0.2 

Best Value Lights KFSP. 

0.54 ± 0.01 

8.8 ± 0.2 

11.4 ± 

0.2 

Jasmine Slims Menthoi Lights IOO’s 100FMHP.... 

0.55 ± 0.02 

7.6 ± 0.1 

7.7 ± 

0.2 

Montclair Ultra Lights IOO's 100FSP... 

0.55 db 0.01 

6.1 ± 0.1 

7.6 ± 

0.2 

True IOO's Menthol 100FMSP. 

0.56 ± 0.02 

5.8 ± 0.3 

6.2 ± 

0.3 

Montclair Ultra Lights KFSP...—• 

0.56 ± 0.01 

6.2 ± 0.1 

7.1 ± 

0.1 

Monarch Menthol Lights KFMSP.-. 

0.56 ± 0.01 

9.1 ±0.3 

11.7 ± 

0.3 

True IOO’s 100FSP. 

0.56 ± 0.02 

5.9 ± 0.2 

6.3 ± 

0.3 

Magna Litcs .. 

0.57 ± 0.01 

9.8 ± 0.2 

12.3 ± 

0.3 

Mistv Ultra Lights Slims 100FHP. 

0.57 ±0.01 

6.1 ±0.2 

5.7 ± 

0.2 

Best Value Lights Menthol KFMSP..... 

0.57 ± 0.01 

9.2 ± 0.2 

12.1 ± 

0.3 


0.58 ±0.01 

8.9 ±0.2 

11.4 ± 

0.2 

Jasmine Slims Lights IOO's 100FHP... 

0.58 ± 0.01 

7.9 ± 0.2 

7.8 ± 

0.2 

Ccnturv 25's Lights IOO's Menthol 100FMSP.. 

0.58 ± 0.01 

8.3 ±0.1 

10.9 ± 

0.2 


0.58 ± 0.01 

7.2 ± 0.1 

9.1 ± 

0.2 


0,58 ± 0.01 

7.4 ± 0.1 

9.1 ± 

0.2 

Beiair IOO’s 100FMSP. 

0.58 ± 0.02 

8.1 ±0.2 

8.3 ± 

0.2 

Doral Lights Menthol KFMSP... 

0.58 ± 0.01 

8.0 ± 0.2 

9.4 ± 

0.3 

Ccnturv 25's Lights IOO's 100FSP..... 

0.59 ± 0.02 

8.7 ± 0.3 

11.8 ± 

0.3 


0.59 ± 0.01 

7.4 ± 0.1 

9.1 ± 

0.2 


0.60 ± 0.01 

8.4 ± 0.2 

9.7 ± 

0.2 


0,60 ± 0.01 

9.6 ± 0.2 

12.4 ± 

0.3 

Malibu Ultra Lights IOO's 100FSP. 

0.60 ± 0.01 

6.5 ±0.1 

8.1 ± 

0.2 

Monarch Menthol Lights KFMHP. 

0.61 ± 0.01 

10.4 ± 0.2 

12.8 ± 

0.2 

Vantage 100s Menthol 100FMSP. 

0.61 ± 0.01 

7.5 ± 0.2 

9,6 ± 

0.3 


0.61 ± 0.01 

10.4 ± 0.2 

12.5 ± 

0.2 

Dorai Lights Menthol IOO’s 100FMSP.-. 

0.61 ± 0.01 

8.3 ± 0.2 

11.6 ± 

0.2 

Sterling Lights IOO's 100FSP... 

0.61 ± 0.01 

8.9 ± 0.1 

10.7 ± 

0.3 

Monarch Lights IOO’s 100FSP. 

0.62 ± 0.01 

9.1 ± 0.2 

11.0 db 

0.2 

Best Value Lights IOO's IOOFSP...-. 

0.62 ± 0.01 

9.0 ± 0.2 

10.7 ± 

0.3 

GPC-Approved Lights KFSP. 

0.62 ± 0.01 

9.3 ± 0.2 

11.1 ± 

0.2 


0.62 ± 0.02 

8.4 ± 0.2 

9.8 ± 

0.2 

Parliament Lights .. 

0.62 ± 0.01 

7.7 ± 0.2 

8.5 ± 

0.2 

Eve Lights Slim Menthol IOO's 100FMHP. 

0.62 ± 0.02 

7.4 ± 0.2 

6.1 ± 

0.2 

GPC-Approved Lights KFHP. 

0.63 ± 0.01 

9.4 ± 0.2 

11.2 ± 

0.2 

L & M Long Lights IOOFSP....... 

0.63 ± 0.02 

6.8 ± 0.2 

6.7 ± 

0.3 

GPC-Approved Lights IOO's IOOFSP. 

0.63 ± 0.01 

9.2 ± 0.1 

11.9 ± 

0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand ____ 

Kool Lights KFMSP.1....." 

Eve Lights Slim 100's 100FHP.... 

GPC-Approved Menthol Lights KFMSP... 

Raleigh Extra Lights KFSP... 

Vantage 100s 100FSP..... 

Best Value Lights 100's Menthol 100FMSP... 

Monarch Menthol Lights 100's 100FMSP. 

Lucky Strike Lights KFSP.. 

Virginia Slims Lights Menthol I00FMHP. 

Raleigh Extra Lights 100's Menthoi 100FMSP.. 

Harley Davidson Lights KFSP... 

Covington Lights 100's 100FSP. 

GPC-Approved Menthol Lights 100's 100FMSP. 

Kool Lights 100's 100FMSP. 

Pyramid Lights KFSP..... 

Covington Menthol Lights 100's 100FMSP.. 

GPC-Approved Lights 100's 100FHP. 

Vantage Menthol KFMSP... 

Sterling Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Parliament Lights KFSP....... 

Raieigh Extra Lights Menthol KFMSP. 

Old Gold Lights KFHP. 

Players Lights 25's KFSP. 

Kent Golden Lights KFHP. 

* Pyramid Lights 100's Menthol 10OFMSP.(Retested Brand). 

Jasmine Slims 100's IOOFHP. 

Players Lights 25's 100's Menthol 100FMSP. 

Virginia Slims Lights IOOFHP..... 

Kent Golden Lights Menthol KFMSP. 

Raleigh Extra Lights 100's 100FSP... 

More Lights 100s Menthol 100FMHP. 

Basic Menthol Lights KFMSP... 

Alpine Lights KFMHP. 

Basic Lights KFSP. 

Kent International Lights 100s IOOFHP. 

Kent Golden Lights KFSP..... 

Pyramid Lights 100's I00FSP. 

Salem Lights 100's 100FMSP. 

Dave’s Lights KFHP... 

Covington Lights KFSP... 

Cambridge Lights Menthol KFMSP. 

Kent International Lights KFHP... 

Capri IOOFHP... 

Doral Lights 100's 100FSP. 

Salem Lights KFMSP. 

Rev. 3/1/96 


Nicotine" 

mg/cig 

"Tar" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

0,63 ± 0.01 

7.5 ± 0.2 

8.1 ± 0.2 

0.63 ± 0.02 

7.5 ±0.3 

6.4 ± 0.2 

0.63 ± 0.02 

8.8 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 

0.64 ± 0.02 

9.5 ±0.2 

11.1 ±0.3 

0.64 ±0.01 

7.6 ±0.2 

8.3 ± 0.2 

0.64 ± 0.02 

9.3 ± 0.2 

U.l± 0,2 

0.64 ±0.01 

9.5 ± 0.2 

11.2 ± 0.2 

0.64 ± 0.01 

7.6 ± 0.1 

8.7 ± 0.2 

0.64 ± 0.01 

7.7 ± 0.2 

8.1 ± 0.2 

0.64 ± 0.01 

8.1 ± 0.1 

8.4 ± 0.2 

0.64 ± 0.01 

8.4 ± 0.1 

9.0 ± 0.2 

0.64 ± 0.02 

9.6 ± 0.2 

14.6 ± 0.3 

0.65 ± 0.01 

8.1 ± 0.2 

8.3 ± 0.2 

0.65 ± 0,01 

8.1 ± Q.2 

9.5 ± 0.2 

0.65 ± 0.03 

9.8 ± 0.2 

13.2 ± 0.3 

0.65 ± 0.03 

9.7 ± 0.3 

13.8 ± 0.4 

0.65 ± 0.02 

9.5 ± 0.2 

12.0 ± 0.2 

0.65 ± 0.02 

7.9 ± 0.2 

8.3 ± 0.2 

0.66 ± 0.01 

9.7 ± 0.2 

11.5 ± 0.2 

0.66 ± 0.01 

8.2 ±0.2 

8.9 ± 0.2 

0.66 ± 0.02 

9.2 ± 0.2 

9.3 ± 0.2 

0.67 ± 0.01 

7.5 ± 0.1 

9.6 ± 0.2 

0.67 ± 0.02 

9.4 ± 0.2 

11.4 ± 0.3 

0.67 ± 0.01 

7.8 ± 0.2 

9.4 ± 0.2 

0.67 ± 0.02 

9.6 ± 0.2 

13.8 ± 0.5 

0.67 ± 0.02 

10.1 ± 0.2 

10.8 ± 0.3 

0.67 ± 0.02 

9.5 ± 0.3 

12.3 ± 0.3 

0.67 ± 0.01 

8.2 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 

7.9 ± 0.1 

10.0 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 

9.9 ± 0.1 

12.7 ± 0.3 

0.68 ± 0.02 

8.4 ± 0.2 

8.7 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 

10.3 ± 0.2 

12.6 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 

9.1 ± 0.2 

9.6 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 

10.0 ± 0.2 

12.5 ± 0.3 

0.68 ± 0.01 

8.9 ± 0.2 

10.5 ± 0.2 

0.69 ± 0.01 

8.0 ± 0.2 

9.9 ± 0.2 

0.69 ± 0.04 

9.9 ± 0.3 

14.1 ± 0.4 

0.69 ± 0.02 

8.0 ± 0.3 

10.2 ± 0.3 

0.69 ± 0.01 

10.2 ± 0.1 

12.5 ±0.2 

0.70 ± 0.03 

10.5 ± 0.2 

13.6 ± 0.4 

0.70 ± 0.02 

10.0 ± 0.2 

12.3 ± 0.2 

0.70 ± o.Ol 

9.1 ± 0.2 

9.0 ± 0.2 

0.70 ± 0.02 

8.5 ± 0.3 

5.6 ± 0.2 

0.70 ± 0.01 

9.4 ± 0.2 

10.3 ± 0.2 

0.70 ± 0.02 

8.9 ± 0.2 

11.1 ± 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted "Nicotine" Results 



"Nicotine” 

"Tar” 

CO 

Brand 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 


.. 0.71 ±0.01 

10.2 ± 0.1 

12.5 ± 0.3 


. 0.71 ± 0.01 

13.0 ± 0.3 

14.7 ± 0.3 

Merit 100’s Menthol 100FMSP. 

. 0.71 ± 0.01 

. 0.71 ± 0.02 

8.7 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 

10.4 ± 0.3 
5.7 ± 0.2 


. 0.71 ± 0.01 

9.9 ± 0.2 

11.7 ±0.3 


. 0.71 ± 0.02 

10.0 ± 0.2 

13.2 ± 0.3 

tK/incfnn F iobtc 1 HO'c lOOFSP „ . 

. 0.71 ± 0.01 

9.0 ± 0.2 

10.7 ± 0.3 

Salem Slim Lights 100's 100FMHP. 

. 0.71 ± 0.02 

. 0.72 ± 0.02 

8.7 ± 0.1 
10.0± 0.2 

8.9 ± 0.2 
11.4 ± 0.2 

DM Hold T iohts KFSP . 

. 0.72 ±0.01 

8.1 ± 0.2 

10.2 ± 0,2 

Harley Davidson Lights 100's L00FSP. 

. 0.72 ± 0.02 

. 0.72 ±0.01 

9.5 ± 0.2 

10.1 ±0.1 

10.8 ± 0.3 

13.4 ± 0.2 

v>ulUUl lUgL 1—1 glLLo tUu j tt/ui kJi ... > 

. 0.72 ± 0.02 

9.6 ± 0.2 

9.9 ± 0.2 


. 0.72 ± 0.01 

10.0 ± 0.1 

13.1 ± 0.2 


. 0.72 ± 0,02 

8.9 ± 0.2 

9.4 ± 0.2 


. 0.72 ±0.01 

9.1 ± 0.1 

10.4 ± 0.2 


. 0.72 ±0.01 

8.2 ±0.1 

7.5 ±0.1 

\Anrn I tohtC mnc imiPT-TP . 

. 0.72 ± 0.02 

8.7 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 


. 0.72 ± 0.02 

10.2 ± 0.2 

12.4 ± 0.3 


. 0.72 ± 0.02 

9.1 ± 0.2 

10.8 ± 0.3 

TareVon Long Lights 100s 100FSP. 

0.72 ± 0.02 
0.72 ± 0.01 

8.5 ± 0.3 
8.7 ± 0.2 

8.5 ± 0.3 
11.2 ± 0.2 


. 0,73 ± 0.02 

9.6 ± 0.2 

11.5 ± 0.3 


. 0.73 ± 0.02 

9.8 ± 0.2 

12.7 ± 0.3 


0.73 ±0.02 

13.7 ± 0.4 

15.1 ± 0.3 


. 0.73 ± 0.01 

9,6 ± 0.1 

9.6 ± 0.2 


0.73 ± 0.02 

9.4 ± 0.2 

10.5 ± 0.3 


. 0.73 ± 0.01 

9.4 ± 0.1 

9.5 ± 0.2 

Winston Select Slim Lights 100's 100FHP. 

Best Value Full Flavor 100's 100FSP. 

. 0.73 ± 0.01 

0.73 ± 0.02 
0.73 ±0.01 

8.7 ± 0.1 
12.9 ± 0.2 

10.5 ± 0.1 

9.1 ±0.2 
17.0 ± 0.3 
13.7 ± 0.2 


0.73 ± 0.01 

10.4 ± 0.2 

14.1 ± 0.3 


0.73 ± 0.01 

14.0 ± 0.3 

15.9 ± 0.2 


0.74 ± 0.02 

9.9 ± 0.1 

11.9 ± 0.2 

Ponipl ! icyhtc llWc 100FHP . 

0.74 ± 0.02 

8.7 ± 0.3 

11.1 ±0.4 


0.74 ± 0.01 

9.2 ± 0.2 

11.1 ± 0.3 


. 0.74 ± 0.02 

12.9 ± 0.2 

16.5 ± 0.3 


. 0.74 ±0.01 

9.4 ± 0.2 

9.4 ± 0.2 


. 0.74 ±0.01 

13.0 ± 0.2 

16.7 ± 0.3 

RncJnt T iohtc 1 Hfl'c lOOFSP . 

. 0.74 ± 0.02 

10.1 ± 0.2 

12.9 ± 0.2 

Cartier Vendome Menthol Lights 100FMHP. 

0.75 ± 0.02 
. 0.75 ±0.01 

7.4 ± 0.2 

9.5 ± 0.2 

8.0 ± 0.2 
12.6 ± 0.3 


0.75 ±0.01 

9.7 ± 0.2 

11.6 ± 0.3 

Maana TvTFFTP . 

0.75 ± 0.02 

14.1 ± 0.4 

15.4 ± 0.3 


0.75 ±0.01 

9.0 ± 0.2 

16.3 ± 0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand 

"Nicotine” 

mg/cig 

”Tar” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Magna KFSP..... 

. 0.75 ± 0.02 

14.3 ± 0.2 

16.3 ± 0.3 

Belair KFMSP. 

. 0.75 ± 0.02 

9.9 ± 0.2 

9.2 ± 0.1 

Crowns Lights KFHP.......... 

. 0.76 ±0.01 

9.7 ± 0.2 

10.9 ± 0.2 

Best Value Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

. 0.76 ±0.01 

13.3 ± 0.1 

16.8 ± 0.2 

Marlboro Lights KFHP.... 

. 0.76 ±0.01 

9.8 ± 0.2 

10.9 ± 0.3 

Crowns Lights KFSP...•. 

. 0.76 ±0.01 

9.7 ± 0.1 

10.2 ± 0.2 

Best Value Full Flavor Menthol KFMSP. 

. 0.76 ± 0.01 

14.2 ± 0.3 

16.2 ± 0.3 

Monarch Menthol 100's 100FMSP. 

. 0.77 ±0.01 

13.4 ± 0.2 

16.4 ± 0.2 

Winston Lights 100‘s 100FHP. 

. 0.77 ± 0.02 

9.0 ± 0.2 

10.4 ± 0.3 

Dunhill Int. Superior Mild 100FHP. 

. 0.77 ± 0.02 

8.3 ± 0.2 

8.5 ± 0.2 

Monarch Full Flavor KFSP. 

. 0.77 ± 0.02 

14.2 ± 0.2 

16.4 ± 0.4 

Prime Lights KFHP. 

. 0.77 ±0.01 

9.6 ± 0.2 

1C.4± 0.2 

Marlboro Lights 25’s KFSP. 

. 0.77 ±0.01 

10.3 ± 0.2 

11.3 ± 0.2 

Monarch Full Flavor KFHP... 

0.77 ± 0.02 

14.4 ± 0.2 

15.4 ± 0.2 

Summit Lights KFSP. 

. 0.77 ±0.01 

9.9 ± 0.2 

10.6 ± 0.2 

Marlboro Lights KFSP. : 

. 0.78 ±0.01 

10.1 ± 0.2 

11.2 ± 0.2 

Prime Lights KFSP.—*. 

. 0.78 ±0.02 

9.7 ±0.2 

10.3 ± 0.2 


. 0.78 ±0.01 

9.7 ± 0.1 

10.4 ± 0.2 

Ccnturv 25's 100's 100FSP. 

. 0.78 ± 0.02 

13.5 ± 0.3 

16.3 ± 0.3 

Private Stock Lights KFHP. 

. 0.78 ± 0.02 

10.0 ±0.2 

10.8 ± 0.2 

Mistv Lights Slims 100FHP... 

. 0.79 ±0.01 

9.0 ± 0.2 

8.3 ± 0.2 

Best Value Full Flavor KFSP. 

. 0.79 ±0,02 

13.8 ± 0.3 

15.8 ± 0.4 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

. 0.79 ± 0.01 

9.1 ± 0.2 

10.2 ± 0.2 


. 0.79 ± 0.02 

10.1 ± 0.2 

10.0 ± 0.2 

Summit Menthol Lights KFMSP. 

. 0,79 ± 0.02 

10.I ± 0.2 

10.8 ± 0.3 

Winston Lights KFHP... 

. 0.79 ± 0.02 

10.2 ± 0.2 

11.0 ± 0.2 

Benson & Hedges Lights 100's 100FSP. 

. 0.79 ± 0.02 

10.1± 0.2 

11.8 ± 0.3 

Sterling 100's Menthol 100FMSP... 

. 0.79 ± 0.02 

13.6 ± 0.2 

16.8 ± 0.3 

Winston Select Lights KFHP. 

0.80 ± 0.02 

10.1 ± 0.2 

11.7 ± 0.4 

Marlboro Lights 100's 100FHP. 

. 0.81 ± 0.01 

10.4 ± 0.2 

12.0 ± 0.2 

Pyramid Full Flavor Menthol KFMSP. 

. 0.81 ± 0.05 

14.0 ± 0.3 

14,6 ± 0.4 

Marlboro Lights 100's 100FSP. 

. 0.81 ±0.01 

10.1 ± 0.2 

11.9 ± 0.3 

Prime Lights Menthol KFMSP... 

. 0.81 ±0.02 

10.5 ± 0.2 

11.5 ± 0.3 

GPC-Approved Full Flavor LOO's 100FHP. 

. 0.81 ±0.01 

13.8 ± 0.2 

15.8 ± 0.3 

Plavers Menthol KFMHP... 

. 0.81 ± 0.02 

10.9 ± 0.2 

10.8 ± 0.2 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol 100FMSP. 

. 0.S1±0.01 

10.3 ± 0.2 

11.8 ± 0.2 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol IOOFMHP. 

0.81 ± 0.02 

10.3 ± 0.2 

10.7 ± 0.2 

Benson & Hedges Lights 100's 100FHP. 

. 0.81 ±0.01 

10.4 ± 0.2 

11.0 ± 0.2 

Cartier Vendome Lights 100FHP. 

. 0.81 ± 0.02 

8.6 ± 0.2 

9.5 ± 0.3 


0.81 ± 0.02 

10.8 ± 0.2 

9.9 ± 0.2 

Winston Select Lights KFSP. 

. 0.81 ±0.01 

10.6 ± 0.2 

12.8 ± 0.4 

Kool Milds KFMHP. 

. 0.82 ±0.01 

11.2 ± 0.2 

10.7 ± 0.2 

Eve Lights Slim 120's 120FHP. 

0.82 ±0.03 

10.1 ± 0.3 

9.7 ± 0.3 

Fights KFSP. 

0.82 ±0.01 

10.7 ± 0.2 

12.7 ± 0.3 

Lucky Strike Lights 100's 100FSP. 

. 0.82 ± 0.02 

9.6 ± 0.2 

10.4 ± 0.1 


Rev. 3/1/96 


38 


PM3001014363 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hflk0001 

















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand ____ 

Crowns Lights 100's 100FSP. 

Newport Lights 100's 100FMSP. 

Kool Milds 100's 100FMSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

Winston Select Lights 100's 100FSP. 

Camel Lights KFHP. 

Kent Golden Lights 100s Menthol 100FMSP. 

Raleigh Extra 100's IOOFSP. 

Kool Milds KFMSP. 

Summit Lights KFHP. 

Dora! Full Flavor 100's IOOFSP. 

Raleigh Extra KFSP. 

Viceroy Lights KFSP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's IOOFSP. 


* Marlboro Medium KFHP.(Retested Brand). 

Doral Full Flavor KFHP... 

* Pyramid Full Flavor KFSP.(Retested Brand). 


Doral Full Flavor Menthol KFMSP. 

Players KFHP. 

Private Stock Lights Menthol KFMSP. 

Viceroy Lights KFHP... 

GPC-Approved Full Flavor KFSP. 

Benson & Hedges Special Kings Lights KFHP. 

Kent Slim Lights 100's 100FHP. 

Doral Full Flavor Menthol 100's 100FMSP. 

Kent KFHP. 

Richland 20's Lights KFSP. 

GPC-Approved Menthol Full Flavor 100's 100FMSP, 

Eve Lights Slim 120's Menthol 120FMHP. 

Doral Full Flavor KFSP. 

Camel Special Lights KFSP. 

More Lights 120s 120FSP. 

Marlboro Medium KFSP... 

GPC-Approved Full Flavor KFHP. 

Pall Mall Lights 100’s IOOFSP.. 

Lark Lights 100's IOOFSP.—-. 

L & M KFHP. 

GPC-Approved Menthol KFMSP.. 

Raleigh Lights KFSP. 

L & M KFSP. 

Crowns Menthol Lights 100's 100FMSP. 

Covington Filters KFSP. 

Prime Lights 100’s IOOFSP.. 

Camel Special Lights 100's 1O0FHP. 

Summit Menthol Lights 100's 100FMSP. 


"Nicotine” "Tar" 


mg/cig 
0.82 ± 0.01 
0.82 ± 0.02 
O.S2 ± 0.02 
0.82 ± 0.02 
0.82 ± 0.03 
0.82 ± 0.02 
0.82 ± 0.01 
0.83 ± 0.02 
0,83 ± 0.01 
0.83 ± 0.01 
0.83 ± 0.02 
0.84 ± 0.02 
0.84 ± 0.02 
0.84 ± 0.01 
0.84 ± 0.01 
0.84 ± 0.02 
0.84 ± 0.04 

0.84 ± 0.02 
0.84 ± 0.02 
0.84 ± 0.02 
0.84 ± 0.02 
0.84 ± 0.02 
0.84 ± 0.01 
0.84 ± 0.02 
0.85 ± 0.01 
0.85 ± 0.02 
0.85 ± 0.01 
0.85 ± 0.02 
0.85 ± 0.02 
0.85 ± 0.01 
0.85 ± 0.02 
0.85 ± 0.03 
0.86 ± 0.02 
0.86 ± 0.02 
0.86 ± 0.01 
0.86 ± 0.03 
0.86 ± 0.02 
0.86 ± 0.02 
0.86 ± 0.01 
0.86 ± 0.02 
0.87 ± 0.02 
0.87 ± 0.04 
0.87 ± 0.02 
0.88 ± 0.02 
0,88 ± 0.02 


mg/cig 

10.4 ± 0.2 

9.5 ± 0.2 

11.1 ± 0.2 

9.6 ± 0.3 

10.3 ± 0.4 

10.8 ± 0.2 

9.5 ± 0.2 
14.0 ± 0.2 
11.0 ± 0.2 

10.2 ± 0.1 
13.0 ± 0.2 

15.1 ±03 
11.0 ± 0.2 

14.3 ± 0.2 

11.4 ± 0.1 
14.0 ± 0.3 

13.7 ± 0.4 
14.0 ± 0.3 

11.3 ± 0.2 
11.0 ± 0.2 

10.4 ± 0.3 

15.1 ± 0.2 

11.3 ±0.2 

9.7 ± 0.2 

13.1 ±0.3 
I1.4± 0.3 

10.6 ±0.2 

12.8 ± 0.3 

10.5 ± 0.4 

13.8 ± 0.2 

10.9 ± 0.2 

9.8 ± 0.4 

11.5 ± 0.2 

15.1 ± 0.3 

10.4 ± 0.2 
11.0 ± 0.2 

12.4 ± 0.2 

14.2 ± 0.3 

11.1 ± 0.2 

12.8 ± 0.3 

10.9 ± 0.2 

14.1 ± 0.4 
10.8 ± 0.2 

10.6 ± 0.2 

11.1 ± 0.1 
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CO 

mg/cig 

11.5 ± 0.2 

10.6 ± 0.3 

11.8 ± 0.2 

10.8 ± 0.3 

12.1 ±0.5 

12.8 ± 0.2 

10.2 ± 0.2 

16.2 ± 0.3 

10.7 ± 0.2 

10.8 ± 0.3 

15.5 ± 0.2 

15.1 ±0.3 

10.6 ± 0.2 

16.3 ±0.3 

11.7 ± 0.2 

14.5 ± 0.4 

15.2 ± 0.5 

14.8 ± 0.3 

11.5 ± 0.2 

11.7 ± 0.2 
10.0 ± 0.3 

15.1 ± 0.3 

11.5 ± 0.2 

10.4 ± 0.2 

15.2 ± 0.2 

11.8 ± 0.3 

10.6 ± 0.3 

13.6 ± 0.3 

9.7 ± 0.4 

14.6 ± 0.2 

12.5 ± 0.4 

16.5 ± 0.5 

12.1 ±0.2 
15.0 ± 0.3 

11.6 ± 0.3 

10.7 ± 0.2 

12.3 ± 0.2 

13.3 ± 0.2 

10.7 ± 0.2 

12.6 ± 0.4 

12.3 ± 0.2 
13.5 ± 0.3 

11.9 ± 0.4 

12.8 ± 0.3 

12.4 ± 0.3 


PM3001014364 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hflk0001 



















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand __ 

Covington Menthol Filters KFMSP... 

Private Stock Lights 100's 100FSP. 

American Lights KFSP.... 

Horizon Low Tar Menthol 100's 100FMSP. 

Style Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Horizon Low Tar 100's I00FSP...... 

Parliament Lights 100's 100FSP... 

Covington Filter 100's 100FSP. 

Viceroy Lights 100‘s 100FHP... 

Summit Lights 100's 100FSP. 

Salem Lights IOO's 100FMHP. 

Private Stock Lights Menthol 100’s 100FMSP. 

Pyramid Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Newport Stripes Lights Menthol IOOFMHP...-. 

Kent KFSP. 

Montclair Lights KFSP..*. 

Capri Super Slim 120's Menthol 120FMHP. 

Camel Wides Lights KFHP. 

More White Lights 120s Menthol 120FMSP. 

Hariev Davidson KFHP. 

Montclair Lights Menthol KFMSP. 

Prime Lights Menthol 100's I00FMSP. 

Viceroy Lights 100‘s IOOFSP....... 

Basic Menthol KFMSP... 

Benson & Hedges Special Kings Lights Menthol KFMHP. 

Raleigh KFSP. 

Richland 20’s Lights IOO's IOOFSP. 

Silva Thins Filters 100FHP..... 

Cambridge Full Flavor KFSP. 

Old Gold Lights 100s IOOFSP. 

Special 10's Lights KFHP..... 

Montclair Lights KFHP. 

Style Lights 100‘s IOOFSP. 

Pyramid Full Flavor 100's IOOFSP. 

Players 100's Menthol IOOFMHP. 

* Raleigh Lights 100‘s IOOFSP.(Retested Brand). 

More 120s Menthol 120FMSP. 

Marlboro Medium 100‘s IOOFSP. 

Silva Thins Menthol IOOFMHP..... 

Marlboro Medium IOO’s 100FHP. 

Malibu Lights Menthol 100‘s 100FMSP. 

Newport Stripes Lights 100FHP.-... 

Satin IOOFSP. 

Basic Filters KFSP. 

Harlcv Davidson KFSP. 


"Nicotine" "Tar" CO 


mg/cig_mg/cig_mg/cig 


0.88 ± 0.03 

14.4 ± 

0.3 

14.0 ± 

0.2 

0.89 ± 0.02 

11.1 ± 

0.2 

12.1 ± 

0.3 

0.89 ± 0.01 

11.4 ± 

0.2 

11.0± 

0.3 

0.89 ± 0.01 

11.4 ± 

0.2 

11.4 ± 

0.2 

0.89 ± 0.02 

11.5 ± 

0.2 

13.6 ± 

0.3 

0.89 ±0.01 

11.2 ± 

0.2 

11.5 ± 

0.2 

0.89 ± 0.02 

11.0 ± 

0.3 

11.5 ± 

0.3 

0.89 ± 0.03 

15.5 ± 

0.3 

17.6 ± 

0.6 

0.89 ± 0.02 

11.8± 

0.2 

13.6 ± 

0.3 

0.89 ± 0.01 

11.2 ± 

0.2 

12.4 ± 

0.2 

0.90 ± 0.01 

11.0 ± 

0.2 

11.8 ± 

0.3 

0.90 ± 0.02 

11.2 ± 

0.2 

12.4 ± 

0.3 

0.90 ± 0.03 

15.0 ± 

0.3 

18.0 ± 

0.8 

0.90 ± 0.02 

11.5 ± 

0.2 

13.4 ± 

0.2 

0.90 ± 0.02 

12.0 ± 

0.2 

12.5 ± 

0.2 

0.90 ± 0.01 

11.6 ± 

0.2 

11.3 ± 

0.2 

0.91 ± 0.02 

11.3 ± 

0.3 

6.9 ± 

0.2 

0.91 ± 0.02 

11.0 ± 

0.3 

12.8 ± 

0.3 

0.91 ± 0.02 

11.5 ± 

0.2 

15.7 ± 

0.3 

0.91 ± 0.02 

13.2 ± 

0,2 

13.9 ± 

0.3 

0.92 ± 0.02 

11.8 ± 

0.2 

11.4 ± 

0.3 

0.92 ± 0.02 

11.5 ± 

0.2 

12.4 ± 

0.2 

0.92 ± 0.01 

12.1 ± 

0.2 

12,0 ± 

0.3 

0.93 ± 0.02 

14.9 ± 

0.3 

14.8 ± 

0.3 

0.93 ± 0.02 

12.4 ± 

0.2 

11.6 ± 

0.2 

0.93 ± 0.02 

15.2 ± 

0.3 

13.7 ± 

0.2 

0.93 ± 0.02 

L2.6 ± 

0.2 

13.0 ± 

0.3 

0.93 ± 0.02 

11.7 ± 

0.3 

10.6 ± 

0.2 

0.93 ± 0.02 

15.2 ± 

0.3 

15.5 ± 

0.3 

0.93 ± 0.01 

11.9 ± 

0.1 

14.8 ± 

0.3 

0.94 ± 0.02 

11.3 ± 

0.2 

11.2 ± 

0.2 

0.94 ± 0.02 

11.8 ± 

0.2 

11.6 ± 

0.3 

0.94 ± 0.01 

11.5 ± 

0.1 

13.8 ± 

0.2 

0.94 ± 0.05 

15.6 ± 

0.4 

19.8 ± 

0.7 

0.94 ± 0.03 

12.7 ± 

0.5 

12.5 ± 

0.3 

0.94 ± 0.01 

12.3 ± 

0.1 

12.2 ± 

0.3 

0.94 ± 0.02 

12.0 ± 

0.3 

18.1 ± 

0.4 

0.94 ± 0.02 

12.3 ± 

0.2 

12.7 ± 

0.2 

0.94 ± 0.02 

11.4 ± 

0.2 

10.4 ± 

0.2 

0.95 ± 0.02 

12.4 ± 

0.3 

12.3 ± 

0.3 

0.95 ± 0.02 

11.3 ± 

0.2 

11.1 dr 

0.2 

0.95 ± 0.02 

11.9 ± 

0.2 

14.5 ± 

0.3 

0.95 ± 0.01 

11.6 ± 

0.2 

12.5 ± 

0.3 

0.96 ± 0.02 

15.2 ± 

0.2 

15.5 ± 

0.3 

0.96 ± 0.02 

14.0 ± 

0.2 

14.8 ± 

0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted "Nicotine" Results 


"Nicotine" "Tar" CO 


Brand 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 


. 0.96 ± 0.01 

13.8 ±0.3 

12.6 ± 0.3 


. 0.96 ± 0.02 

11.7 ±0.2 

11.4± 0.2 

Panri ^nnpr Slim 1 OTc T70FHP . . . 

. 0.97 ± 0.01 

12.7 ± 0.3 

8.8 ± 0.3 

Raleigh 10(Vs 100FSP ... 

. 0.97 ± 0.02 

15.1 ± 0.3 

15.0 ± 0.3 

Piot/prc inrv« mnPHP .. 

. 0.97 ± 0.02 

12.9 ± 0.3 

12.7 ± 0.3 

Satin Menthol 100FMSP.. 

Crowns Full Flavor KFHP. 

. 0.97 ± 0,02 

. 0.97 ±0.02 

. 0.97 ± 0.02 

11.8 ± 0.2 
13.3 ± 0.2 
11.9 ± 0.2 

13.3 ± 0.3 
12.0 ± 0.3 
11.9 ± 0.2 

Basic Menthol 100's 100FMSP.- 

Cambridge Full Flavor 100's 100FSP. 

nwrt Filter KFHP . 

. 0.98 ± 0.02 

. 0.98 ± 0.02 

. 0.98 ± 0.02 

15.1 ± 0.3 
15.1 ± 0.3 

15.5 ± 0.2 

16.6 ± 0.4 

17.1 ± 0.2 

16.1 ± 0.3 

Malibu Lights 100's 100FSP.;.. 

. 0.98 ± 0.03 

. 0.98 ± 0.02 

12.2 ± 0.3 

12.3 ± 0.3 

12.1 ± 0.3 
16.5 ± 0.5 


. 0.98 ± 0.02 

14.2 ± 0.3 

14.0 ± 0.3 

Crowns Full Flavor KFSP. 

. 0.98 ± 0.02 

. 0.99 ± 0.02 

14.2 ± 0.3 
12.9 ± 0.2 

12.3 ± 0.2 
13.2 ± 0.2 

Kent 100s Menthol 100FMSP. 

. 0.99 ± 0.02 

. 0.99 ± 0.02 

13.2 ± 0.3 
13.6 ± 0.3 

13.2± 0.3 
12.0 ± 0.3 


. 0.99 ± 0.01 

13.7 ± 0.3 

12.0 ± 0.3 


. 1.00 ±0.02 

14.2 ± 0.3 

13.6 ± 0.4 


. 1.00 ±0.01 

12.4 ± 0.2 

12.8 ± 0.2 

Bristol Full Flavor KFSP.. 

Bristol Full Flavor 100's 100FSP. 

R^c ir- Filter inn 1 *: 1 fiftFSP . 

. 1.01 ± 0.03 

. 1.01 ± 0.02 

. 1.01 ± 0.01 

15.5 ± 0.3 
15.5 ± 0.3 
15.5 ± 0.2 

15.3 ± 0.3 

17.0 ± 0.3 

17.3 ± 0.3 


. 1.01 ± 0.02 

15.5 ± 0.3 

14.6 ± 0.3 

Private Stock Full Flavor KFHP... 

nt inn« mrtF^P . 

. 1.01 ± 0.02 

. 1.01 ± 0.02 

13.6 ± 0.2 
13.3 ± 0.2 

12.0 ± 0.2 
12.9 ± 0.3 

Montclair Lights 100's 100FSP. 

. 1.01 ± 0.02 

. 1.01 ± 0.03 

12.4 ± 0.2 
14.0 ± 0.3 

12.3 ± 0.3 
14.0 ± 0.3 


. 1.01 ± 0.01 

12.2 ± 0.2 

11.8 ± 0.2 

Richland 20's Menthol KFMSP... 

. 1.02 ±0.02 

. 1.02 ± 0.02 

15.5 ± 0.2 
13.9 ± 0.3 

14.7 ± 0,2 
15.0 ±0.3 


. 1.02 ±0.01 

13.8 ± 0.2 

13.3 ± 0.2 

Alpine KFMHP.... 

. 1.02 ±0.02 

. 1.03 ± 0.02 

15.9 ± 0.3 
11.0 ± 0.2 

14.7 ± 0.2 

9.1 ± 0.2 

Marlboro Menthol KFMHP. 

Commit Poll PIii-nr IfF^P . 

. 1.03 ± 0.02 

. 1.03 ± 0.03 

15.4 ± 0.3 

14.4 ± 0.3 

13.6 ± 0,2 

12.7 ± 0.3 


. 1.03 ± 0.02 

14.1 ± 0.2 

14.3 ± 0.3 

Richland 20's 100 s Menthol 100FMSP. 

. 1.04 ±0.02 

. 1.06 ±0.02 

15.4 ± 0.3 
14.0 ± 0.2 

14.9 ± 0.3 
14.0 ± 0.3 

N/Wo nnpep 

1.06 ± 0.03 

12.9 ± 0.5 

18.6 ± 0.7 

Virginia Slims Lights 120's 120FHP... 

Prime Full Flavor Menthol KFMSP.. 

Qanfom nn'c ITOFFTP ... 

. 1.06 ±0.02 

1.06 ± 0.02 
1.06 ± 0.02 

14.4 ± 0.3 

14.5 ± 0.3 
14.1 ± 0.3 

14.4 ± 0.4 
12.7 ± 0.3 
14.3 ± 0.2 

Winston KFHP. 

1.06 ± 0.03 

15.6 ± 0.3 

16.2 ± 0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted "Nicotine” Results 


Brand 

"Nicotine" 

mg/cig 

"Tar" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Virginia Slims Menthol 100FMSP... 

1.06 ± 0.02 

14.7 ± 0.3 

12.8 ± 

0.3 

Virginia Slims IOOFSP. -. 

1.06 ± 0.02 

14.7 ± 0.3 

12.8 ± 

0.3 

Old Gold Filters .. 

1.06 ± 0.02 

14.5 ± 0.3 

15.6 ± 

0.4 


1.07 ± 0.02 

15.8 ± 0.3 

13.9 ± 

0.3 

Benson & Hedges KFHP. 

1.07 ±0.03 

15.2 ± 0.3 

13.1 ± 

0.3 


1.07 ± 0.02 

14.4 ± 0.3 

12.9 ± 

0.3 

Luckv Strike Filters 100's 100FSP. 

1.07 ± 0.02 

13.9 ± 0.3 

12.8 ± 

0.4 

Viceroy KFHP . 

1.07 ± 0.02 

14.5 ± 0.2 

12.6 ± 

0.3 

Crowns Full Flavor Menthol KFMSP. 

1.07 ± 0.01 

15.0 ± 0.2 

13.5 ± 

0.3 

Prime Full Flavor Menthol IOO's 100FMSP. 

1.08 ± 0.02 

14.7 ± 0.2 

14.4 ± 

0.2 


1.08 ± 0.02 

15.5 ± 0.2 

14.3 ± 

0.3 

Winston Select KFHP. 

1.08 ± 0,02 

15.0 ± 0.3 

14.6 ± 

0.4 

Misty Lights Slims 120's I20FHP. 

1.08 ± 0.02 

12.9 ± 0.2 

10.9 ± 

0.3 

* Marlboro KFHP.(Retested Brand). 

1.08 ± 0.02 

15.7 ± 0.2 

13.6 ± 

0.3 

Camel Filters 100's 100FHP. 

1.08 ± 0.02 

15.2 ± 0.2 

19.0 ± 

0.3 


1.08 ± 0.02 

15.2 ± 0.3 

13.3 ± 

0.3 

Vicerov KFSP... 

1.08 ±0.01 

14.9 ± 0.2 

12.7 ± 

0.2 

Crowns Full Flavor 100's 100FSP. 

1.08 ± 0.02 

15.2 ± 0.2 

14.8 ± 

0.3 

Private Stock Full Flavor Menthol KFMSP... 

1.08 ± 0.02 

15.0 ± 0.3 

13.0 ± 

0.3 

Private Stock Full Flavor 109's 100FSP..... 

1.08 ± 0.02 

14.9 ± 0.2 

14.7 ± 

0.3 

Camel Filters KFHP. 

1.08 ± 0.02 

16.1 ±0.3 

17.1 ± 

0.4 

Private Stock Full Flavor KFSP. 

1.08 ± 0.02 

14.9 ± 0.3 

13.4 ± 

0.3 

Summit Full Flavor Menthol 100's 100FMSP. 

1.09 ± 0.02 

15.0 ± 0.2 

14,6 ± 

0.3 

Benson & Hedges Special Kings Menthol KFMHP. 

1.09 ± 0.02 

15.9 ± 0.3 

13.8 ± 

0.4 

Harlev Davidson 100's 100FSP. 

1.09 ± 0.02 

14.9 ± 0.3 

14.6 ± 

0.3 

Chesterfield RNFSP... 

1.09 ± 0.02 

18.6 ± 0.4 

11.5 ± 

0.3 


1.09 ± 0.02 

15.9 ± 0.3 

14.5 ± 

0.3 

Mistv Menthol Lights Slims 120's 120FMHP..... 

1.09 ± 0.02 

13.1 ± 0.3 

11.2 ± 

0.3 

Prime Full Flavor 100's 100FSP. 

1.10 ± 0.02 

15.1 ± 0.2 

14.6 ± 

0.3 

Benson & Hedges 100's IOOFSP. 

1.10 ± 0.02 

14.8 ± 0.2 

13.9 ± 

0.3 


1.10 ± 0.02 

15.7 ± 0.2 

14.3 ± 

0.2 

St. Moritz Filter Menthol 100FMSP... 

l.I0± 0.02 

15.3 ± 0.2 

13.4 ± 

0.2 

Winston 100’s IOOFSP... 

1.10 ± 0.02 

15.4 ± 0.3 

17.4 ± 

0.3 

Mistv Full Flavor Menthol Slims 100FMHP... 

1.10 ± 0.02 

14.8 ± 0.2 

13.3 ± 

0.2 

Benson & Hedges IOO's Menthol 100FMHP. 

1.10 ± 0.02 

15.1 ± 0.3 

14.2 ± 

0.3 

Best Value KNFSP. 

1.11 ± 0.02 

21.6 ± 0.3 

17.0 ± 

0.3 

Winston Select KFSP. 

1.11 ±0.02 

15.1 ± 0.3 

15,0 ± 

0.4 

Philip Morris International I00FHP. 

1.11 ± 0.02 

14.8 ± 0.2 

13.5 ± 

0.2 

Marlboro 100’s (gold package) 100FHP. 

1.11 ± 0.02 

14.9 ± 0.2 

13.9 ± 

0.2 


1.11 ± 0.02 

15.2 ± 0.2 

16.6 ± 

0.3 

Summit Full Flavor IOO's IOOFSP.-. 

1.11 ± 0.02 

15.2 ± 0.2 

14.8 ± 

0.3 

Benson & Hedges IOO's Menthol I00FMSP... 

1.11 ± 0.02 

15.3 ± 0.3 

14.2 ± 

0.2 

Chesterfield Filter Lights IOO's IOOFSP. 

1.11 ± 0.02 

11.3 ± 0.1 

8.9 ± 

0.2 

Old Gold Filter IOO's IOOFSP. 

1.12 ± 0.01 

14.5 ± 0.2 

17.8 ± 

0.3 

Alpine IOO's 100FMSP.. 

1.12 ± 0.01 

15.9 ± 0.2 

14.6 ± 

0.2 


Rev. 3/1/96 


62 


PM3001014367 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hflk0001 

















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand 

"Nicotine” 

rag/cig 

"Tar" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Mistv Full Flavor Slims 100FHP.. . 

1.12 ± 0.02 

15.0 ± 0.2 

13.5 ± 

0.3 

Kool Filters Menthol KFMHP...-. 

1.12 ±0.02 

' 16.1 ±0.2 

14.5 ± 

0.3 


1.12 ± 0.03 

16.8 ±0,3 

19.5 ± 

0.3 

Camel Filters 100's I00FSP... 

1.12 ±0.03 

15.7 ±0.2 

18.1 ± 

0.4 

Private Stock Full Flavor Menthol 100's 100FMSP....... 

1.12 ±0.02 

15.4 ± 0.3 

14.7 ± 

0.3 

Lark Filters 100's 100FSP.. . 

1.12 ± 0.02 

14.3 ± 0.3 

14.5 ± 

0.3 

Marlboro 100's (red package) 100FHP... 

1.12 ± 0.02 

15.0 ± 0.2 

13.5 ± 

0.3 

Summit Full Flavor Menthol KFMSP. 

1.13 ± 0.02 

15.2 ± 0.2 

12.4 ± 

0.2 

Craven A KFHP . 

1.13 ± 0.03 

12.7 ± 0,3 

13.0 ± 

0.2 

GPC-Approved KNFSP. 

1.13 ± 0.01 

21.0 ± 0.3 

13.7 ± 

0.3 

Pall Mall Gold 100's 100FSP. 

1.13 ± 0.02 

14.7 ± 0.2 

12.9 ± 

0.2 

Richland 20's .. 

1.13 ± 0.02 

15.0 ± 0.3 

12.9 ± 

0.3 

Crowns Full Flavor Menthol 100's 100FMSP. 

1.13 ± 0.02 

15.0 ± 0.2 

13.9 ± 

0.1 

Kool Super Longs 100's 100FMSP..... 

1.13 ± 0.01 

15.5 ± 0.2 

14.5 ± 

0.4 


1.13 ± 0.02 

17.1 ±0.3 

18.8 ± 

0.4 


1.14 ±0.02 

15.6 ± 0.3 

13.0 ± 

0.4 

Marlboro 100's (gold package) 100FSP... 

1.14 ±0,02 

15.2 ±0.3 

14.3 ± 

0.3 

Benson & Hedges 100's 100FHP. 

1.14 ±0.01 

15.4 ±0.2 

14.7 ± 

0.3 


1.14 ± 0.02 

16.7 ± 0.3 

19.2 ± 

0,5 


1.15 ± 0,02 

16.0 ± 0.3 

15.5 ± 

0.3 

Special 10's Full Flavor KFHP. 

1.16 ±0.03 

15.9 ± 0.3 

13.0 ± 

0.3 

Riviera KFMHP.. 

1.16 ± 0.02 

16.6 ± 0.3 

14.4 ± 

0.2 


1.16 ± 0.02 

22.1 ± 0.3 

17.2 ± 

0.4 

Dunhill International 100FHP...-. 

1.16 ± 0.02 

12.6 ± 0.2 

11.5 ± 

0.2 

* Marlboro 100's (red package) 10QFSP.(Retested Brand). 

1.17 ±0.02 

15.8 ± 0.2 

14.2 ± 

0.2 

Doral KNFSP. 

1.17 ± 0.03 

21.7 ± 0.3 

16.9 ± 

0.4 


1.18 ± 0.02 

19.7 ± 0.7 

12.4 ± 

0.3 


1.18 ± 0.02 

15.8 ± 0.3 

14.3 ± 

0.3 

Richland 20's 100's 100FSP. 

1.18 ±0.02 

16.2 ± 0.3 

14.4 ± 

0.2 

American Full Flavor KFSP...-. 

1.18 ± 0.03 

16.0 ± 0.2 

13.2 ± 

0.3 

Pall Mall Red Filters KFSP.. 

1.18 ± 0.02 

15.9 ± 0.3 

13.2 ± 

0,3 


1.19 ±0.03 

16.5 ± 0.2 

16.9 ± 

0.4 

Salem 100's 100FMSP. 

1.20 ± 0.02 

15.8 ± 0.2 

17.5 ± 

0.4 

Raleigh Extra KNFSP. 

1.20 ± 0.04 

22.6 ± 0.6 

14.5 ± 

0.4 

Viceroy Super Longs 100's 100FSP. 

1.21 ± 0.03 

16.3 ± 0.3 

15.0 ± 

0.4 

Montclair Full Flavor KFHP..... 

1,21 ± 0.03 

16.5 ± 0.3 

13.7 ± 

0.2 

Dunhill Menthol 100FMHP... 

1.21 ±0.02 

14.4 ± 0.3 

15.6 ± 

0.4 

Montclair Full Flavor Menthol 100's 100FMSP. 

1.22 ±0.02 

16.4 ± 0.2 

14.9 ± 

0.3 

Max 120s 120FSP. 

1.22 ± 0,03 

15.6 ± 0.3 

15.8 ± 

0.4 

Riviera 100's 100FMSP. 

1.22 ± 0.02 

16.9 ± 0.3 

15.8 ± 

0.4 


1.22 ±0.02 

16.8 ± 0.3 

16.3 ± 

0.3 

Pall Mall Red Filters 100's 100FSP. 

1.23 ± 0.02 

16.5 ± 0.3 

14.7 ± 

0.3 

Max 120s Menthol 120FMSP. 

1.23 ± 0.02 

16.1 ± 0.2 

16.4 ± 

0.3 

American Full Flavor 100's 100FSP.... 

1.23 ± 0.02 

16.9 ± 0.3 

15.4 ± 

0.3 

Montclair Full Flavor KFSP. 

1.24 ±0.02 

16.7 ± 0.2 

13,7 ± 

0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted "Nicotine” Results 


Brand __ 

Newport 25s KFMSP. 

Riviera 100's 100FMHP... 

Montclair Full Flavor 100's 100FSP-... 

Raleigh KNFSP. 

Newport 10’s KFMSP. 

Special 10’s Full Flavor IOO's 100FHP. 

Pyramid KNFSP. 

Picayune Non-Filter RNFSP. 

Chesterfield KNFSP. 

Commander RNFSP. 

Newport 10's 100FMSP. 

Tall 120's Menthol 120FMSP. 

Newport 100's 100FMSP. 

Newport 100's 100FMHP. 

Newport 25s IOO's IOOFMSP. 

Private Stock KNFSP. 

Tall 120's 120FSP. 

Chesterfield Filters KFSP. 

Craven A Filter Standard Size RFHP.. 

Prime KNFSP... 

Summit KNFSP. 

Pall Mall KNFSP. 

Lucky Strike RNFSP... 

Herbert Tarevton KNFSP. 

Players RNFHP. 

Old Gold Straights KNFSP. 

Basic KNFSP... 

Bristol KNFSP. 

Commander KNFSP.. 

Camel RNFSP. 

English Ovals KNFHP. 


* Retested Brand 


ft 


Nicotine" "Tar" CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


1.26 ± 0.02 17.4 

1.26 ± 0.02 17.1 

1.26 ± 0.02 17.0 

1.28 ± 0.02 23.3 

1.28 ± 0.02 17.4 

1.28 ± 0.02 17.0 

1.30 ± 0.04 22.7 

1.30 ±0.03 18.1 

1.31 ± 0.02 23.0 

1.34 ± 0.02 21.4 

1.36 ±0.02 18.0 

1.37 ±0.02 17.6 

1.38 ±0.02 18.7 

1.39 ±0.03 18.7 

1.39 ± 0.02 18.5 

1.41 ± 0.03 22.6 

1.42 ±0,02 18.7 

1.42 ±0.03 16.7 

1.44 ±0.02 18.3 

1.46 ± 0.03 23.6 

1.49 ± 0.03 23.5 

1.51 ± 0.03 24.3 

1.54 ±0.04 25.2 

1.56 ± 0.03 24.5 

1.62 ± 0.02 23.0 

1.62 ± 0.02 25.1 

1.64 ± 0.03 25.8 

1.66 ± 0,04 27.0 

1.66 ± 0.04 26.4 

1.66 ± 0.04 24.1 

1,94 ± 0.04 26.2 


±0.1 16.9 ±0.3 
±0.3 16.4 ±0.5 
±0.2 15.7 ±0.3 
±0.3 16.0 ±0.3 
±0.3 16.5 ±0.3 
±0.2 16.2 ±0.3 
±0.4 15.1 ±0.3 
± 0.3 13.0 ± 0.3 
± 0.5 14.8 ± 0.3 
± 0.4 12.2 ± 0.3 
± 0.2 17.2 ± 0.4 
±0.4 16.4 ±0.4 
± 0.2 18.1 ± 0.3 
±0.2 18.1 ±0.3 
± 0.3 18.0 ± 0.4 
± 0.4 15.7 ± 0.3 
± 0.4 18.6 ± 0.6 
±0.2 11.6 ±0.2 
± 0.2 14.8 ± 0.2 
± 0.4 16.3 ± 0.3 
± 0.4 15.9 ± 0.3 
±0.4 16.5 ±0.3 
±0.5 16.6 ±0.3 
± 0.3 16.2 ± 0.3 
±0.4 13.3 ±0.3 
±0.4 17.4 ±0.4 
± 0.3 15.1 ± 0.3 
±0.5 15.9 ±0.3 
±0.5 15.7 ±0.4 
±0.4 16.8 ±0.4 
± 0.4 15.3 ± 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand ___ 

Carlton Ultra KFHP. 

Now KFHP. 

Now 100s 100FHP... 

Carlton 100's Menthol 100FMHP... 

Carlton 100‘s 100FHP. 

Bristol Lowest KFSP.... 

Carlton KFSP. 

Cambridge Lowest KFSP. 

Carlton Menthol KFMSP. 

Now Menthol KFMSP. 

Now KFSP. 

Carlton 83 KFHP. 

Kool Ultra Lights KFMSP. 

Carlton lOft's I00FSP. 

Carlton 100‘s Menthol 100FMSP.. 

Merit Ultima KFHP... 

Merit Ultima KFSP..... 

Cambridge Lowest 100's I00FSP. 

Bristol Lowest LOO's 100FSP. 

Now 100s Menthol 100FMSP. 

Now 100s 100FSP. 

Carlton 120’s Menthol 120FMSP. 

Cartier Vendome Ultra Lights 100FHP. 

Carlton 120's 120FSP. 

Triumph KFSP... 

Merit Ultima 100's 100FSP. 

Merit Ultima 100's 100FHP... 

Kent III Ultra Lights KFSP... 

Eve Ultra Lights Menthol Slim 120's 120FMHP. 

Capri Ultra Lights Menthol 100FMHP. 

Eve Ultra Lights Slim 120's 120FHP. 

Kool Ultra 100's 100FMSP. 

True KFSP. 

True Menthol KFMSP. 

Capri Ultra Lights 100FHP. 


* Merit Ultra Lights Menthol KFMSP.(Retested Brand). 

Triumph Menthol KFMSP..— 

Mistv Ultra Lights Menthol Slims 100FMHP. 

Viceroy Ultra Lights 100's 100FSP... 

* Merit Ultra Lights KFSP.(Retested Brand). 

Capri .. 


GPC-Approved Menthol Ultra Lights 100's 100FMSP. 

Monarch Ultra Lights KFSP. 

Virginia Slims Ultra Lights 100 100FHP. 

Best Value Ultra Light KFSP. 
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CO "Tar" "Nicotine" 

mg/cig mg/cig mg/cig 


< 0.5 < 0.5 

<0.5 <0.5 

<0.5 <0.5 

1.4* 0.1 1.1* 

1.4 ± 0.1 1.1* 

1.5 ±0.1 1.1 ± 

1.6 ± 0.1 1.0 ± 

1.7 ±0.1 1.3 ± 

1.8 ± 0.1 1.0 ± 

1.9 ±0.1 1.0 ± 

1.9 ±0.1 1.0 ± 

2.0 ±0.1 1.2 ± 

2.2 ± 0.1 2.0 ± 

2.3 ±0.1 1.8 ± 

2.3 ±0.1 1.8 ± 

2.4 ±0.1 0.8 ± 

2.6 ±0.1 0.8 ± 

2.8 ±0.1 1.8 ± 

3.0 ±0.1 1.9 ± 

3.1 ±0.2 1.9 ± 

3.4 ±0.1 2.1 ± 

3.4 ± 0.2 4.6 ± 

3.5 ±0,1 4.3 ± 

3.5 ±0.1 4.8 ± 

3.9 ±0.2 3.4 ± 

4.1 ± 0.1 1.8 ± 

4.1 ±0.1 1.9 ± 

4.2 ± 0.2 3.6 ± 

4.3 ±0.1 5.1 ± 

4.3 ± 0.2 5.2 ± 

4.3 ± 0.2 5.0 ± 

4.4 ± 0.2 4.5 ± 

4.5 ± 0.2 4.2 ± 

4.7 ±0.1 4.3 ± 

4.8 ± 0.2 5.5 ± 

5.1 ±0.1 4.3 ± 

5.1 ±0.2 4.2 ± 

5.2 ±0.2 5.6 ± 

5.4 ±0.2 5.2 ± 

5.4 ±0.1 4.4 ± 

5.6 ± 0.2 8.5 ± 

5.6 ±0.2 4.8 ± 

5.6 ±0.2 3.7 ± 

5.6 ±0.2 5.3 ± 

5.7 ±0.2 3.9 ± 


0.1 

<0.05 

<0.05 

<0.05 

0.13 ± 0,01 

0.1 

0.13 ± 0.01 

0.1 

0.15 ±0.01 

0.1 

0.13 ± 0.01 

0.1 

0.16 ± 0.01 

0.1 

0.14 ± 0.01 

0.1 

0.12 ± 0.01 

0.1 

0.13 ± 0.01 

0.1 

0.14 ± 0.01 

0.1 

0.18 ± 0.01 

0.1 

0.21 ± 0.01 

0.1 

0.21 ± 0.01 

0.1 

0.10± 0.01 

0.1 

0.11 ± 0.01 

0.1 

0.22 ± 0.01 

0.1 

0.23 ± 0.01 

0.1 

0.20 ± 0.01 

0.1 

0.22 ± 0.01 

0.2 

0.46 ± 0.02 

0.1 

0.48 ± 0.01 

0.1 

0.48 ± 0.01 

0.1 

0.36 ± 0.01 

0.1 

0.20 ± 0.01 

0.1 

0.21 ± 0.01 

0.1 

0.37 ± 0.01 

0.1 

0.44 ± 0.01 

0.2 

0.47 ± 0.01 

0.2 

0.40 ± 0.02 

0.2 

0.38 ± 0.02 

0.2 

0.42 ± 0.01 

0.2 

0.44 ± 0.01 

0.2 

0.49 ± 0.02 

0.1 

0.42 ± 0.01 

0.2 

0.43 ± 0,01 

0.2 

0.54 ± 0.02 

0.2 

0.47 ± 0.01 

; 0.1 

0.44 ± 0.01 

: 0.3 

0.70 ± 0.02 

: 0.1 

0.41 ± 0.01 

: 0.1 

0.30 ± 0.01 

: 0.1 

0.48 ± 0.01 

: 0.1 

0.32 ± 0.01 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand_ 

Misty Ultra Lights Slims 100FHP.*... 

Capri Menthol 100FMHP..... 

Virginia Slims Ultra Lights 100 Menthol 100FMHP... 

Virginia Slims Superslims 100 100FHP..... 

Virginia Slims Superslims 100 Menthol 100FMHP.- 

Merit Ultra Lights KFHP.....-. 

Kent III Ultra Lights 100s 100FHP..... 

Viceroy Ultra Lights KFSP... 

Tareyton Lights KFSP... 

Winston Ultra Lights 100's 100FSP. 

Eve Lights Slim Menthol 100's 100FMHP. 

Salem Ultra Lights KFMSP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FHP. 

True IOO's Menthol 100FMSP.......... 

Kent III Ultra Lights 100s I00FSP. 

Covington Ultra Lights 100's 100FSP.... 

True IOO's 100FSP. 

Pyramid Ultra Lights IOO's 10OFSP...... 

GPC-Approved Ultra Lights IOO's 100FSP. 

Doral Ultra Lights KFSP,....... 

Eve Lights Slim IOO's 100FHP. 

* Merit Ultra Lights IOO's 100FHP.(Retested Brand). 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights IOO's 100FKP. 

Raleigh Extra Ultra Lights IOO's 100FSP... 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s Menthol 100FMHP.. 

GPC-Approved Menthol Ultra Lights KFMSP. 

Camel Ultra Lights KFHP. 

Merit Ultra Lights IOO's Menthol IOOFMSP....... 

Vantage Ultra Lights KFHP. 

Prime Ultra Lights King KFSP... 

Winston Ultra Lights KFHP. 

L & M Long Lights 100FSP. 

Summit Ultra Lights KFSP. 

Raleigh Extra Ultra Lights KFSP. 

Private Stock Ultra Lights King KFSP. 

Camel Ultra Lights KFSP... 

GPC-Approved Ultra Lights KFSP. 

Capri Super Slim 120's Menthol 120FMHP. 

Vantage Ultra Lights KFSP.... 

Salem Ultra Lights 100's IOOFMSP. 

Merit Ultra Lights IOO's IOOFSP. 

Sterling Ultra Lights IOO's IOOFSP.-. 

Montclair Ultra Lights KFSP. 

* Basic Ultra Lights KFSP.(Retested brand). 

Marlboro Ultra Lights KFHP. 


CO "Tar" "Nicotine" 

mg/cig mg/cig_mg/cig 


5.7 ± 

0,2 

6.1 =b 

0.2 

0.57 


0.01 

5.7 ± 

0.2 

8.9 ± 

0.2 

0.71 


0.02 

5.7 ± 

0.2 

5.4 ± 

0.1 

0.48 


0.01 

5.8 ± 

0.2 

5.9 ± 

0.1 

0.52 

± 

0.02 

5.8 ± 

0.2 

6.1 ± 

0.2 

0.53 

± 

0.01 

5.8 ± 

O.l 

4.5 ± 

0.1 

0.44 


0.01 

5.9 ± 

0.2 

4.8 ± 

0.1 

0.48 


0.01 

5.9 ± 

0.1 

5.6 ± 

0.1 

0.50 

± 

0.01 

6,0 ± 

0.2 

5.8 ± 

0.2 

0.52 

± 

0.01 

6.1 ± 

0.2 

4.0 ± 

0.1 

0.38 

± 

0.01 

6.1 ± 

0.2 

7.4 ± 

0.2 

0.62 

± 

0.02 

6.1 ± 

0.2 

4.4 ± 

0.1 

0.40 

± 

0.01 

6.1 ± 

0.1 

4.6 ± 

0.1 

0.43 

± 

0.01 

6.2 ± 

0.3 

5.8 ± 

0.3 

0,56 

it 

0.02 

6.2 ± 

0.2 

4.9 ± 

0.2 

0.49 

± 

0.01 

6.3 ± 

0.4 

4.9 ± 

0.1 

0,39 

± 

0.02 

6.3 ± 

0.3 

5.9 ± 

0.2 

0.56 


0.02 

6.3 ± 

0.2 

4.7 ± 

0.2 

0.38 


0.01 

6.3 ± 

0.2 

5.0 ± 

0.1 

0.40 

db 

0.01 

6.3 ± 

0.1 

4.6 ± 

0.1 

6.38 

± 

0.01 

6.4 ± 

0.2 

7.5 ± 

0.3 

0.63 

± 

0.02 

6.5 ± 

0.1 

5.4 ± 

0.1 

0.52 

± 

0.01 

6.5 ± 

0.2 

5.4 ± 

0.1 

0.48 

± 

0.01 

6.6 ± 

0.2 

5.1 ± 

0.2 

0.41 

± 

0.01 

6.6 ± 

0.2 

5.3 ± 

0.1 

0.48 

± 

0.01 

6.6 ± 

0.1 

5.3 ± 

0.1 

0.43 

± 

0.01 

6.6 ± 

0.2 

4.6 ± 

0.2 

0.41 


0.01 

6.6 =t 

0.2 

5.2 ± 

O.l 

0.49 


0.01 

6.6 ± 

0.2 

4.7 ± 

0.1 

0.41 

± 

0.01 

6.7 ± 

0.2 

5.4 a= 

0.1 

0.50 

± 

0.01 

6.7 ± 

0.2 

4.7 ± 

0.1 

0.41 

± 

0.01 

6.7 ± 

0.3 

6.8 ± 

0.2 

0.63 


0.02 

6.7 ± 

0.1 

5.6 ± 

0.1 

0.50 

db 

0.01 

6.8 ± 

0.2 

5.6 ± 

0.2 

0.43 

± 

0.01 

6.9 ± 

0.2 

5.8 ± 

0.2 

0.53 

± 

0.01 

6.9 ± 

0.2 

4.6 ± 

0.1 

0.43 

di 

0.01 

6.9 ± 

0.2 

5.1 ± 

0.1 

0.40 

± 

0.01 

6.9 ± 

0.2 

11.3 ± 

0.3 

0.91 

± 

0.02 

6.9 ± 

0.2 

5.0 ± 

0.1 

0.45 

± 

0.01 

7.0 ± 

0.2 

4.4 ± 

0.1 

0.40 

4- 

0.01 

7.1 ± 

0.2 

5.6 ± 

0.2 

0.53 

± 

0.01 

7.1 ± 

0.2 

3.9 ± 

0.1 

0.31 


0.01 

7.1 ± 

0.1 

6.2 ± 

0.1 

0.56 

± 

0.01 

7.3 ± 

0.1 

5.3 ± 

0.1 

0.44 

± 

0.01 

7.3 ± 

0.1 

5.8 ± 

0.1 

0.48 

± 

0.01 
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Tobacco institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand _— 

Marlboro Ultra Lights 100's 100FHP. 

Monarch Ultra Lights IOO's 100FSP..... 

Best Value Ultra Light 100's 100FSP.,............ 

Winston Ultra Lights 100's 1Q0FHP. 

Doral Ultra Lights 100's IOOFSP. 

Cambridge Ultra Low Tar 100's IOOFSP. 

Summit Ultra Lights 100's IOOFSP.,. 

Misty Menthol Lights Slims 100FMHP.......... 

Sterling Ultra Lights 100's Menthol IOOFMSP... 

Vantage Ultra Lights 100s IOOFSP. 

Prime Ultra Lights 100's IOOFSP...,. 

Montclair Ultra Lights IOO's IOOFSP. 

Jasmine Slims Menthol Lights 100's 100FMHP.. 

Private Stock Ultra Lights 100's IOOFSP. 

Jasmine Slims Lights 100's 100FHP. 

Bristol Ultra Lights 100's IOOFSP. 

Camel Ultra Lights 100's 100FHP. 

Crowns Ultra Lights 100's IOOFSP..... 

Winston Ultra Lights KFSP.. 

Cartier Vendome Menthol Lights 100FMHP. 

Basic Ultra Lights IOO's IOOFSP. 

Kool Lights KFMSP. 

Malibu Ultra Lights IOO's IOOFSP. 

Virginia Slims Lights Menthol 100FMHP. 

GPC-Approved Menthol Lights IOO's IOOFMSP. 

Misty Lights Slims 100FHP. 

Bclair IOO's IOOFMSP. 

Vantage 100s IOOFSP.. 

Vantage Menthol KFMSP.— 

Raleigh Extra Lights IOO's Menthol IOOFMSP... 

Dunhill Int. Superior Mild 100FHP. 

Tareyton Long Lights 100s IOOFSP. 

Parliament Lights KFHP... 

Sterling Slim Lights IOO's Menthol 100FMHP... 

Lucky Strike Lights KFSP. 

More Lights 100s Menthol 100FMHP. 

Capri Super Slim 120's 120FHP. 

More Lights 100s 100FHP... 

Sterling Slim Lights 100's 100FHP. 

GPC-Approved Menthol Lights KFMSP. 

Parliament Lights KFSP. 

Virginia Slims Lights 100FHP. 

Chesterfield Filter Lights 100's IOOFSP. 

Salem Slim Lights 100's 100FMHP. 

Kent International Lights KFHP. 
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CO 

mg/cig 

"Tar” 

mg/cig 

7.3 ± 0.1 

5.3 ± 0.1 

7.3 ±0.1 

4.2 ±0.1 

7.3 ± 0.2 

4.4 ± 0.1 

7.4 ± 0.2 

5.5 ± 0.1 

7.4 ± 0.2 

4.7 ± 0.1 

7.5 ± 0.2 

5.1 ± 0.2 

7.5 ± 0.2 

5.5 ± 0.1 

7.5 ± 0.1 

8.2 ± 0.1 

7.5 ± 0.3 

4.4 ± 0.2 

7.5 ± 0.2 

4.9 ± 0.2 

7.6 ± 0.2 

5.6 ± 0.2 

7.6 ± 0.2 

6.1 ± 0.1 

7.7 ± 0.2 

7.6 ± 0.1 

7.7 ± 0.2 

5.8 ± 0.2 

7.8 ± 0.2 

7.9 ± 0.2 

7.8 ± 0.3 

5.4 ± 0.2 

7.8 ± 0.2 

5.3 ± 0.1 

7.9 ± 0.2 

5.8 ± 0.1 

8.0 ± 0.3 

5.5 ± 0.2 

8.0 ± 0.2 

7.4 ± 0.2 

8.0 ± 0.2 

5.6 ± 0.1 

8.1 ± 0.2 

7.5 ± 0.2 

8,1 ± 0.2 

6.5 ± 0.1 

8.1 ± 0.2 

7.7 ± 0.2 

8.3 ± 0.2 

8.1 ± 0.2 

8.3 ± 0.2 

9.0 ± 0.2 

8.3 ± 0.2 

8.1 ± 0.2 

8.3 ± 0.2 

7.6 ± 0.2 

8.3 ± 0.2 

7.9 ± 0.2 

8.4 ± 0.2 

8.1 ± 0.1 

8.5 ± 0.2 

8.3 ± 0.2 

8.5 ± 0.3 

8.5 ± 0.3 

8.5 ± 0.2 

7.7 ± 0.2 

8.5 ± 0.2 

6.6 ± 0.2 

8.7 ± 0.2 

7.6 ± 0.1 

8.7 ± 0.2 

8.4 ± 0.2 

8.8 ± 0.3 

12.7 ± 0.3 

8.9 ± 0.2 

8.7 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 

6.8 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 

8.8 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 

8.2 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 

8.2 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 

11.3 ± 0.1 

8.9 ± 0.2 

8.7 ± 0.1 

9.0 ± 0.2 

9.1 ± 0.2 


67 


"Nicotine" 
mg/cig 
0.46 ± 0.01 
0.32 ± 0.01 
0.35 ± 0.01 
0.47 ± 0.01 
0.38 ± 0.01 
0.42 ± 0.01 
0.51 ±0.01 
0.72 ± 0.01 
0.34 ± 0.01 
0.44 ± 0.01 
0.52 ±0.01 
0.55 ±0.01 
0.55 ± 0.02 
0.54 ± 0.01 
0.58 ±0.01 
0.47 ± 0.02 
0.47 ± 0.01 
0.53 ± 0.01 
0.49 ± 0.02 
0.75 ± 0.02 
0.45 ± 0.01 
0.63 ± 0.01 
0.60 ± 0,01 
0.64 ± 0.01 
0.65 ± 0.01 
0.79 ±0.01 
0.58 ±0.02 
0.64 ± 0.01 
0.65 ± 0.02 
0.64 ± 0.01 
0.77 ± 0.02 
0.72 ± 0.02 
0.62 ± 0.01 
0.47 ± 0.01 
0.64 ± 0.01 
0.68 ± 0.02 
0.97 ± 0.01 
0.72 ± 0.02 
0.47 ± 0.02 
0.63 ± 0.02 
0.66 ± 0.01 
0.67 ± 0.01 
1.11 ± 0.02 
0.71 ± 0.02 
0.70 ± 0.01 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand ____ 

Harley Davidson Lights KFSP. 

Merit Filter KFSP... 

Chesterfield Filter Lights KFSP.. 

Winston Select Slim Lights 100's 100FHP. 

Merit Filter KFHP. 

Merit Menthol KFMSP. 

Belair KFMSP. 

Raleigh Extra Lights Menthol KFMSP... 

Vantage KFSP. 

Dunhill Lights King Size KFHP. 

Doral Lights Menthol KFMSP. 

Kent Golden Lights KFHP. 

Kool Lights 100's 100FMSP. 

Cartier Vendome Lights 100FHP. 

Marlboro Lights Menthol KFMHP... 

Vantage 100s Menthol 100FMSP. 

Old Gold Lights KFHP. 

Dunhill Menthol Lights King Size KFMHP... 

Alpine Lights KFMHP. 

Eve Lights Slim 120's 120FHP. 

Doral Lights KFHP. 

Eve Lights Slim 120’s Menthol 120FMHP. 

Doral Lights KFSP. 

Lark Lights KFSP. 

Kent Golden Lights KFSP. 

Alpine Lights KFMSP. 

B & H Multifilter KFSP. 

Kent Golden Lights Menthol KFMSP. 

Viceroy Lights KFHP. 

Salem Lights 100’s 100FMSP. 

Crowns Lights KFSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FHP.. 

Kent Golden Lights 100s Menthol 100FMSP 

Old Gold Lights KFSP. 

Prime Lights KFSP. 

Doral Lights 100's 100FSP. 

Lucky Strike Lights 100's 100FSP. 

Alpine Lights 100's 100FMSP... 

Private Slock Lights KFSP. 

Merit 100’s Menthol 100FMSP. 

Kent Slim Lights 100's 100FHP. 

Silva Thins Menthol I00FMHP. 

Prime Lights KFHP. 

Winston Lights 100's 100FHP. 

Winston Lights KFSP. 
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CO 

mg/cig 

"Tar" 

mg/cig 

9.0 ± 0.2 

8.4 ± 0.1 

. 9.1 ±0.2 

7.2 ±0.1 

9.1 ± 0.2 

11.0 ± 0.2 

9.1 ± 0.2 

8.7 ± 0.1 

9.1 ±0.2 

7.4 ± 0.1 

9.1 ± 0.2 

7.4 ± 0.1 

9.2 ±0.1 

9.9 ± 0.2 

9.3 ± 0.2 

9.2 ± 0.2 

9.4 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 

9.4 ± 0.2 

9.4 ± 0.2 

9.4 ± 0.3 

8.0 ± 0.2 

9.4 ± 0.2 

7.8 ± 0.2 

9.5 ± 0.2 

8.1 ± 0.2 

9.5 ± 0.3 

8.6 ± 0.2 

9.5 ± 0.2 

9.4 ± 0.1 

9.6 ± 0.3 

7.5 ± 0.2 

9.6 ± 0.2 

7.5 ±0.1 

9.6 ± 0.2 

9.6 ±0.1 

9.6 ± 0.2 

9.1 ± 0.2 

9.7 ± 0.3 

10.1 ±0.3 

9.7 ± 0.2 

8.4 ± 0.2 

9.7 ± 0.4 

10.5 ± 0.4 

9.8 ± 0.2 

8.4 ± 0.2 

9.9 ± 0.2 

10.8 ± 0.2 

9.9 ± 0.2 

8.0 ± 0.2 

9.9 ± 0.2 

9.6 ± 0.2 

10.0 ± 0.2 

10.1 ± 0.2 

10.0 ± 0.2 

7.9 ± 0.1 

10.0 ± 0.3 

10.4 ± 0.3 

10.2 ± 0.3 

8.0 ± 0.3 

10.2 ± 0.2 

9.7 ± 0.1 

10.2 ± 0.2 

9.1 ± 0.2 

10.2 ± 0.2 

9.5 ± 0.2 

10.2 ± 0.2 

8.1 ± 0.2 

10.3 ± 0.2 

9.7 ± 0.2 

10.3 ± 0.2 

9.4 ± 0.2 

10.4 ± 0.1 

9.6 ± 0.2 

10.4 ± 0.2 

9.1 ± 0.1 

10.4 ± 0.2 

9.7 ± 0.1 

10.4 ± 0.3 

8.7 ± 0.2 

10.4 ± 0.2 

9.7 ± 0.2 

10.4 ± 0.2 

11.4 ± 0,2 

10.4 ± 0.2 

9.6 ± 0.2 

10.4 ± 0.3 

9.0 ± 0.2 

10.5 ± 0.3 

9.4 ± 0.2 
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"Nicotine" 

mg/cig 

0.64 ± 0.01 
0.58 ±0.01 
1.03 ± 0.02 
0.73 ± 0.01 
0.58 ± 0.01 
0.59 ± 0.01 
0.75 ± 0.02 
0.66 ± 0.02 
0.72 ± 0.02 
0.74 ± 0.01 
0.58 ± 0.01 
, 0.67 ± 0.01 
0.65 ± 0.01 
0.81 ± 0.02 
0.73 ± 0.01 
0.61 ±0.01 
0.67 ± 0.01 
0.73 ± 0.01 
0.68 ± 0.01 
0.82 ± 0.03 
0.60 ± 0.01 
0.85 ± 0.02 
0.62 ± 0.02 
0.81 ± 0.02 
0.69 ± 0.01 
0.72 ± 0.02 
0.79 ± 0.02 
0.68 ± 0.01 
0.84 ± 0.02 
0.69 ± 0.02 
0.76 ± 0.01 
0.79 ± 0.01 
0.82 ± 0.01 
0.72 ± 0.01 
0.78 ± 0.02 
0.70 ± 0.01 
0.82 ± 0.02 
0.72 ± 0.01 
0.78 ± 0.01 
0.71 ± 0.01 
0.84 ± 0.02 
0.94 ± 0.02 
0.77 ± 0.01 
0.77 ± 0.02 
0.73 ± 0.02 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hflk0001 

















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted Carbon Monoxide Results 


B rand __ 

Kent International Lights 100s 100FHP. 

Silva Thins Filters I00FHP..... 

Summit Lights KFSP. 

Richland 20's Lights KFSP... 

Viceroy Lights KFSP. 

Newport Lights 100's 100FMSP. 

Winston Lights 100's 100FSP. 

Kool Milds KFMSP. 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Raleigh Lights KFSP. 

Sterling Lights 100‘s 100FSP. 

Kool Milds KFMHP. 

Best Value Lights 100's 100FSP. 

Lark Lights 100’s 100FSP. 

Players Menthol KFMHP. 

Summit Lights KFHP. 

Summit Menthol Lights KFMSP,..... 

Jasmine Slims IOO's IOOFHP. 

Private Stock Lights KFHP. 

Marlboro Lights 100's Menthol 100FMHP.. 

Harley Davidson Lights 100's 100FSP... 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

Crowns Lights KFHP. 

Marlboro Lights KFHP. 

Misty Lights Slims 120’s 120FHP. 

Century 25's Lights 100‘s Menthol 100FMSP. 

Benson & Hedges Lights IOO’s IOOFHP. 

Monarch Lights 100‘s 100FSP. 

Winston Lights KFHP..- 

American Lights KFSP. 

Camel Lights 100‘s IOOFHP. 

Best Value Lights 100‘s Menthol IOOFMSP. 

Malibu Lights Menthol 100‘s IOOFMSP. 

Merit 100’s 100FSP. 

Raleigh Extra Lights KFSP. 

GPC-Approved Lights KFSP.. 

Salem Lights KFMSP. 

Monarch Menthol Lights 100‘s IOOFMSP. 

GPC-Approvcd Lights KFHP. 

Newport Lights KFMSP. 

Marlboro Lights KFSP. 

Misty Menthol Lights Slims 120‘s 120FMHP. 

Special 10's Lights KFHP. 

Marlboro Lights 25's KFSP. 

Montclair Lights KFSP. 

Rev. 3/L06 


CO 

mg/rig 

10.5 ± 0,2 

10.6 ± 0.2 
10.6 ± 0.2 
10.6 ± 0.3 
10.6 ± 0.2 

10.6 ± 0.3 

10.7 ± 0.3 
10.7 ±0.2 
10.7 ± 0.2 
10.7 ±0.2 
10.7 ± 0.3 
10.7 ± 0.2 
10.7 ±0.3 

10.7 ± 0.2 

10.8 ± 0.2 
10.8 ± 0.3 
10.8 ± 0.3 
10.8 ± 0.3 
10.8 ± 0.2 
10.8 ± 0.3 
10.8 ± 0.3 

10.8 ± 0.3 

10.9 ± 0.2 
10.9 ±0.3 
10.9 ± 0.3 
10.9 ±0.2 
11.0 ± 0.2 
11.0 ± 0.2 
11.0 ± 0.2 
11.0 ± 0.3 
11.1 ± 0.4 
11.1 ± 0.2 
11.1 ± 0.2 
11.1 ±0.3 
11.1 ± 0.3 
11.1 ± 0.2 

11.1 ± 0.3 

11.2 ± 0.2 
11.2 ± 0.2 
11.2 ± 0.2 
11.2 ± 0.2 

11.2 ± 0,3 
11.2 ± 0.2 

11.3 ± 0.2 
11.3 ± 0.2 


"Tar" 

tng/cig 

8.9 ± 0.2 
11.7 ± 0.3 

9.9 ± 0.2 
10.6 ± 0.2 
11.0 ± 0.2 

9.5 ± 0.2 
9.0 ± 0,2 
11.0 ± 0.2 

10.3 ± 0.2 
11.1 ± 0.2 

8.9 ± 0.1 

11.2 -c 0.2 
9.0 ± 0.2 

11.0 ± 0.2 

10.9 ± 0.2 

10.2 ± 0.1 
10.1 ± 0.2 
10.1 ± 0.2 
10.0 ± 0.2 

9.1 ± 0.2 

9.5 ± 0.2 

9.6 ± 0.3 

9.7 ± 0.2 

9.8 ± 0.2 

12.9 ± 0.2 

8.3 ±0.1 

10.4 ± 0.2 

9.1 ± 0.2 
10.2 ± 0.2 

11.4 ± 0.2 
8.7 ± 0.3 

9.3 ± 0.2 
11.3 ±0.2 

9.2 ± 0.2 
9.5 ± 0.2 

9.3 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 
9.5 ± 0.2 

9.4 ± 0.2 
8.7 ± 0.2 

10.1 ± 0.2 
13.1 ±0.3 

11.3 ±0.2 

10.3 ± 0.2 
11.6 ± 0.2 


69 


"Nicotine" 
mg/cig 
0.68 ± 0.01 
0.93 ± 0.02 
0.77 ± 0.01 
0.85 ± 0.01 
0.84 ± 0.02 
0.82 ± 0.02 
0.71 ± 0.01 
0.83 ±0.01 
0.81 ± 0.02 
0.86 ± 0.01 
0.61 ± 0.01 
0.82 ± 0.01 
0.62 ± 0.01 
0.86 ± 0.03 
0.81 ± 0.02 
0.83 ± 0.01 
0.79 ± 0.02 
0.67 ± 0.02 
0.78 ± 0.02 
0.72 ± 0.02 
0.72 ± 0.02 
0.82 ± 0.02 
0.76 ± 0.01 
0.76 ± 0.01 
1.08 ± 0.02 
0.58 ± 0.01 
0.81 ± 0.01 
0.62 ± 0.01 
0.79 ± 0.02 
0.89 ± 0.01 
0,74 ± 0.02 
0.64 ± 0.02 
0.95 ± 0.02 
0.74 ± 0.01 
0.64 ± 0.02 
0.62 ± 0.01 
0.70 ± 0.02 
0.64 ± 0.01 
0.63 ± 0.0 L 
0.72 ± 0.01 
0.78 ± 0.01 
1.09 ± 0.02 
0.94 ± 0.02 
0.77 ± 0.01 
0.90 ± 0,01 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hflk0001 















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand _^_____ 

Players Lights 25's KFSP. 

Monarch Lights KFSP...*. 

Montclair Lights Menthol KFMSP........ 

Montclair Lights 100's Menthol 100FMSP... 

Horizon Low Tar Menthol 100's 100FMSP. 

Best Value Lights KFSP.... 

Bucks Lights KFSP. 

L & M Super Kings 100FSP. 

Horizon Low Tar 100's 100FSP.. 

Benson & Hedges Special Kings Lights KFHP. 

Chesterfield RNFSP...-... 

Sterling Lights 100's Menthol 100FMSP.. 

Players KFHP... 

Parliament Lights 100's 100FSP. 

Crowns Lights 100's 100FSP. 

Dunhill International 100FHP. 

Prime Lights Menthol KFMSP... 

Camel Special Lights KFHP. 

□oral Lights Menthol 100's IOOFMSP. 

Montclair Lights KFHP. 

Pall Mall Lights 100's 100FSP. 

Chesterfield Filters KFSP. 

Benson & Hedges Special Kings Lights Menthol KFMHP.- 

* Marlboro Medium KFHP.(Retested Brand). 

Private Stock Lights Menthol KFMSP... 

Winston Select Lights KFHP. 

Monarch Menthol Lights KFMSP. 

Players Lights 25's Menthol KFMSP... 

Century 25's Lights 100's iOOFSP. 

Salem Lights 100's 100FMHP. 

Special 10's Lights 100's 100FHP. 

Benson & Hedges Lights 100's IOOFSP. 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

Kool Milds 100's IOOFMSP. 

Kent KFHP. 

GPC-Approved Lights 100’s IOOFSP. 

Bristol Lights Menthol KFMSP. 

American Lights 100’s IOOFSP. 

Marlboro Lights 100's IOOFSP. 

Prime Lights 100‘s IOOFSP. 

Marlboro Lights 100’s 100FHP. 

Private Stock Full Flavor KFHP. 

Summit Full Flavor KFHP. 

GPC-Approved Lights 100's 100FHP. 

Prime Full Flavor KFHP. 


CO "Tar" "Nicotine" 

mg/cig mg/cig mg/cig 


11.4 ±0.3 9.4 ± 
11.4 ±0.2 8.9 ± 
11.4 ±0.3 11.8 ± 
11.4± 0.2 11.7 ± 
11.4 ±0.2 11.4 ± 
11.4 ±0.2 8.8 ± 

11.4 ±0.2 10.0 ± 

11.5 ±0.3 9.6 ± 
11.5 ±0.2 11.2 ± 
11.5 ±0.2 11.3 ± 
11.5 ±0.3 18.6 ± 
11.5 ±0.2 9.7 ± 
11.5 ±0.2 11.3 ± 
11.5 ±0.3 11.0 ± 
11.5 ±0.2 10.4 ± 
11.5 ±0.2 12.6 ± 

11.5 ±0.3 10.5 ± 

11.6 ±0.3 9.7 ± 
11.6 ±0.2 8.3 ± 
11.6 ± 0.3 11.8 ± 
11.6 ±0.3 10.4 ± 
11.6 ±0.2 16.7 ± 

11.6 ±0.2 12.4 ± 

11.7 ± 0.2 11.4 ± 
11.7 ± 0.2 11.0 ± 
11.7 ± 0.4 10.1 ± 
11.7 ± 0.3 9.1 ± 

11.7 ±0.3 9.9 ± 

11.8 ±0.3 8.7 ± 
11.8 ±0.3 11.0 ± 
11.8 ±0.2 12.2 ± 
11.8 ±0.3 10.1 ± 
11.8 ±0.2 10.3 ± 
11.8 ± 0.2 11.1 ± 

11.8 ± 0.3 11.4 ± 

11.9 ±0,2 9,2 ± 
11.9 ± 0.2 9.9 ± 
11.9 ± 0.2 11.9 ± 
11.9 ±0.3 10.1 ± 
11.9 ±0.4 10.8 ± 
12.0 ±0.2 10.4 ± 
12.0 ±0.2 13.6 ± 
12.0 ±0.3 13.7 ± 
12.0 ±0.2 9.5 ± 
12.0 ±0.3 13.6 ± 


0.2 

0.67 ± 0.02 

0.2 

0.58 ±0.01 

0.2 

0.92 ± 0.02 

0.2 

0.96 ± 0.02 

0.2 

0.89 ± 0.01 

0.2 

0.54 ± 0.01 

0.2 

0.72 ± 0.02 

0.2 

0.73 ± 0.02 

0.2 

0.89 ± 0.01 

0.2 

0.84 ± 0.01 

0.4 

1.09 ± 0.02 

0.2 

0.66 ± 0.01 

0.2 

0.84 ± 0.02 

0.3 

0.89 ± 0.02 

0.2 

0.82 ± 0.01 

0.2 

1.16 ± 0.02 

0,2 

0.81 ± 0.02 

0.2 

0.75 ± 0.01 

0.2 

0.61 ±0.01 

0.2 

0.94 ± 0,02 

0.2 

0.86 ± 0.01 

0.2 

1.42 ± 0.03 

0.2 

0.93 ± 0.02 

0.1 

0.84 ± 0.01 

0.2 

0.84 ± 0.02 

0.2 

0.80 ± 0.02 

0.3 

0.56 ± 0.01 

0.2 

0.71 ± 0.01 

0.3 

0.59 ± 0.02 

0.2 

0.90 ± 0.01 

0.2 

1.01 ± 0.01 

0.2 

0.79 ± 0.02 

0.2 

0.81 ±0.01 

0.2 

0.82 ± 0.02 

0.3 

0.85 ± 0.02 

0.1 

0.63 ± 0.01 

0.1 

0.74 ± 0.02 

0.2 

0.97 ± 0.02 

0.2 

0.81 ± 0,01 

0.2 

0.87 ± 0.02 

0.2 

0.81 ±0.01 

0.2 

1,01 ± 0.02 

0.3 

0.99 ± 0.01 

0.2 

0.65 ± 0.02 

0.3 

0.99 ± 0.02 
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Tobacco institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted Carbon Monoxide Results 

CO "Tar" "Nicotine'’ 


Brand _ mg/cig mg/cig mg/cig 


Viceroy Lights 100's IOOFSP...— 

12.0 ± 

0.3 

12.1* 

0.2 

0.92* 

0.01 

Crowns Full Flavor KFHP.-••••. 

12.0 * 

0.3 

13.3* 

0.2 

0.97* 

0.02 

Best Value Lights Menthol KFMSP.... 

12.1 ± 

0.3 

9.2* 

0.2 

0.57* 

0.01 

Malibu Lights 100's 100FSP. 

12.1 * 

0.3 

12.2* 

0.3 

0.98* 

0.03 

Marlboro Medium KFSP.*. 

12.1 * 

0.2 

11.5* 

0.2 

0,86* 

0.02 

Private Stock Lights 100’s 100FSP... 

12.1 ± 

0.3 

11.1* 

0.2 

0.89* 

0.02 

Winston Select Lights 100’s 100FSP... 

12.1 * 

0.5 

10.3* 

0.4 

0.82* 

0.03 

Centurv 25's Lights KFSP. 

12.1 * 

0.3 

8.3* 

0.2 

0.51* 

0.01 

* Raleigh Lights 100's 100FSP.(Retested Brand). 

12.2* 

0.3 

12.3* 

0.1 

0.94* 

0.01 

Commander RNFSP... 

12.2 ± 

0.3 

21.4* 

0.4 

1.34* 

0.02 

Cambridge Lights Menthol KFMSP... 

12.3 ± 

0.2 

10.0* 

0.2 

0.70* 

0.02 

Marlboro Medium 100's I00FHP.L. 

12.3 ± 

0.3 

12.4* 

0.3 

0.95* 

0.02 

Flavors Lights 25’s 100's Menthol 100FMSP... 

12.3 ± 

0.3 

9.5* 

0.3 

0.67* 

0.02 

L & M KFHP. 

12.3 ± 

0.2 

12.4* 

0.2 

0.86* 

0.02 

Crowns Full Flavor KFSP.-. 

12.3 ± 

0.2 

14.2* 

0.3 

0.98* 

0.02 

Montclair Lights 100's 100FSP.-. 

12.3 ± 

0.3 

12.4* 

0.2 

1.01* 

0.02 


12.3 * 

0.3 

9.8* 

0.2 

0.57* 

0.01 

Crowns Menthol Lights 100's 100FMSP. 

12.3 * 

0.2 

10.9* 

0.2 

0.87* 

0.02 

Private Stock Lights Menthol 100's 100FMSP..... 

12.4* 

0.3 

11.2* 

0.2 

0.90* 

0.02 

Kool Non-Filter RNFMSP. 

12.4 * 

0.3 

19.7* 

0.7 

1.18* 

0.02 

Summit Lights 100's 100FSP. 

12.4* 

0.2 

11.2* 

0.2 

0.89* 

0.01 

Bristol Lights KFSP.*. 

12.4 ± 

0.3 

10.2* 

0.2 

0.72* 

0.02 

Magna Lites KFSP... 

12,4 * 

0.3 

9.6* 

0.2 

0.60* 

0.01 

Summit Menthol Lights 100's 100FMSP. 

12.4 * 

0.3 

11.1* 

0.1 

0.88* 

0.02 

Prime Lights Menthol 100's 100FMSP. 

12.4* 

0.2 

11.5* 

0.2 

0.92* 

0.02 

Summit Full Flavor Menthol KFMSP. 

12.4* 

0.2 

15.2* 

0.2 

1.13* 

0.02 


12.5* 

0.3 

10.0* 

0.2 

0.68* 

0.01 

Satin 100FSP. 

12.5* 

0.3 

11.6 ± 

0.2 

0.95* 

0.01 

Dave’s Lights KFHP. 

12.5* 

0.2 

10.2 * 

0.1 

0.69* 

0.01 


12.5* 

0.2 

10.4* 

0.2 

0.61* 

0.01 

Kent KFSP. 

12.5* 

0.2 

12.0* 

0.2 

0.90* 

0,02 

Cambridge Lights KFSP.. 

12.5* 

0.3 

10.2* 

0,1 

0.71* 

0.01 

Plavers 100's Menthol 100FMHP... 

12.5* 

0.3 

12.7* 

0.5 

0.94* 

0.03 

Camel Special Lights KFSP.-. 

12.5* 

0.4 

10.9* 

0.2 

0.85* 

0.02 


12.6* 

0.3 

13.8* 

0.3 

0.96* 

0.01 

Basic Menthol Lights KFMSP....*. 

12.6* 

0.2 

10.3 * 

0.2 

0.68* 

0.01 

Camel Lights 100's IOOFSP. 

12.6* 

0.3 

9.5* 

0.2 

0.75* 

0.01 

L & M KFSP. 

12.6* 

0.4 

12.8* 

0.3 

0.86* 

0.02 


12.6* 

0.3 

14.5 * 

0,2 

1.07* 

0.02 

Prime Full Flavor Menthol KFMSP. 

12.7* 

0.3 

14.5 * 

0.3 

1.06* 

0.02 

Raleigh Extra Lights 100's IOOFSP. 

12.7* 

0.3 

9.9* 

0.1 

0.68* 

0.01 

Summit Full Flavor KFSP... 

12.7* 

0.3 

14.4* 

0.3 

1.03 ± 

0,03 

Plavers 100's 100FHP. 

12.7* 

0.3 

12.9* 

0.3 

0.97* 

0.02 

Marlboro Medium 100’s IOOFSP. 

12.7* 

0.2 

12.3 * 

0.2 

0.94* 

0.02 

Camel Lights KFSP. 

12.7* 

0.3 

10.7* 

0.2 

0.82* 

0.01 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand __ 

Bristol Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Viceroy KFSP... 

Camel Special Lights 100's 100FHP. 

Winston Select Lights KFSP... 

Virginia Slims 100FSP... 

Lucky Strike Filters 100's 100FSP. 

Virginia Slims Menthol 100FMSP. 

Monarch Menthol Lights KFMHP. 

Camel Wides Lights KFHP........ 

Special 10's Milds Menthol 100's 100FMHP. 

Camel Lights KFHP...... 

Richland iiO's KFSP. 

Kent 100s 100FSP. 

Lucky Strike Filters KFSP... 

Pall Mall Gold 100's 100FSP. 

Bristol Lights 100's 100FSP. 

Richland 20's Lights 100's 100FSP. 

Picayune Non-Filter RNFSP. 

Craven A KFHP. 

Special 10's Full Flavor KFHP. 

Private Stock Full Flavor Menthol KFMSP. 

Riviera KFMSP. 

Benson & Hedges KFHP. 

Basic Menthol Lights 100's 100FMSP. 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

Pyramid Lights KFSP. 

American Full Flavor KFSP. 

Players Lights 25's 100's 100FSP. 

Craven Menthol KFMHP. 

Kent 100s Menthol 100FMSP. 

Prime Full Flavor KFSP. 

Mistv Full Flavor Menthol Slims 100FMHP...... 

GPC-Approved Menthol KFMSP. 

Satin Menthol 100FMSP... 

Philip Moms International Menthol 100FMHP 

Players RNFHP. 

Private Stock Full Flavor KFSP. 

St. Moritz Filter Menthol 100FMSP. 

Newport Stripes Lights Menthol 100FMHP. 

Cambridge Lights 100's 100FSP. 

Marlboro 100's (red package) 100FHP. 

Philip Morris International 1O0FHP. 

Crowns Full Flavor Menthol KFMSP. 

Covington Filters KFSP.— 

Misty Full Flavor Slims 100FHP. 

Rev. 3/1/96 


CO 

mg/cig 

"Tar" 

mg/cig 

12.7 ± 

0.3 

9.8 ± 

0.2 

12.7 ± 

0.2 

14.9 ± 

0.2 

12.8 ± 

0.3 

10.6 ± 

0.2 

12.8 ± 

0.4 

10.6 ± 

0.2 

12.8 ± 

0.3 

14.7 ± 

0.3 

12.8 ± 

0,4 

13.9 ± 

0.3 

12.8 ± 

0.3 

14.7 ± 

0.3 

12.8 ± 

0.2 

10.4 ± 

0.2 

12.8 ± 

0.3 

11.0 ± 

0.3 

12.8 ± 

0.2 

12.4 ± 

0.2 

12.8 ± 

0.2 

10.8 ± 

0.2 

12.9 ± 

0.3 

15.0 ± 

0.3 

12.9 ± 

0.3 

13.3 ± 

0.2 

12.9 ± 

0.3 

14.4 ± 

0.3 

12.9 ± 

0.2 

14.7 ± 

0.2 

12.9 ± 

0.2 

10.1 ± 

0.2 

13.0 ± 

0.3 

12.6 ± 

0.2 

13.0 ± 

0.3 

18.1 ± 

0.3 

13.0 ± 

0.2 

12.7 ± 

0.3 

13.0 ± 

0.3 

15.9 ± 

0.3 

13.0 ± 

0.3 

15.0 ± 

0.3 

13.0 ± 

0.4 

15.6 ± 

0.3 

13.1 ± 

0.3 

15.2 ± 

0.3 

13.1 ± 

0.2 

I0.0± 

0.1 

13.2 ± 

0.3 

15.9 ± 

0.3 

13.2 ± 

0.3 

9.8 ± 

0.2 

13.2 ± 

0.3 

16.0 ± 

0.2 

13.2 ± 

0.3 

10.0 ± 

0.2 

13.2 ± 

0.2 

12.9 ± 

0.2 

13.2 ± 

0.3 

13.2 ± 

0.3 

13.3 ± 

0.3 

15.2 ± 

0.3 

13.3 ± 

0.2 

14.8 ± 

0.2 

13.3 ± 

0.2 

14.2 ± 

0.3 

13.3 ± 

0.3 

11.8 ± 

0.2 

13.3 ± 

0.2 

13.8 ± 

0.2 

13.3 ± 

0.3 

23.0 ± 

0.4 

13.4 ± 

0.3 

14.9 ± 

0.3 

13.4 ± 

0.2 

15.3 ± 

0.2 

13.4 ± 

0.2 

11.5 ± 

0.2 

13.4 ± 

0.2 

10.1 ± 

0.1 

13.5 ± 

0.3 

15.0 ± 

0.2 

13.5 ± 

0.2 

14.8 ± 

0.2 

13.5 ± 

0.3 

15.0 ± 

0.2 

13.5 ± 

0.3 

14.1 ± 

0.4 

13.5 ± 

0.3 

15.0 ± 

0.2 
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"Nicotine" 
mg/cig 
0.73 ± 0.02 
1.0S± 0.01 
0.8$ ± 0.02 
0.81 ± 0.01 
1.06 ± 0.02 
1.07 ± 0.02 
1.06 ± 0.02 
0.61 ± 0.01 
0.91 ± 0.02 
1.00 ± 0.01 
0.82 ± 0.02 

1.13 ± 0.02 
1.01 ± 0.02 
1.07 ± 0.02 

1.13 ±0.02 
0.74 ± 0.02 
0.93 ± 0.02 
1.30 ± 0.03 

1.13 ± 0.03 
1.16 ± 0.03 
1.08 ± 0.02 

1.14 ± 0.02 
1.07 ± 0.03 
0.72 ± 0.01 
1.18 ± 0.02 
0.65 ± 0.03 
1.18 ± 0.03 
0.71 ± 0.02 
0.99 ± 0.02 
0.99 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 
1.10 ± 0.02 
0.86 ± 0.02 
0.97 ± 0.02 
1.02 ± 0.01 
1.62 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 
1.10 ± 0.02 
0.90 ± 0.02 
0.72 ± 0.01 
1.12 ± 0.02 
1.11 ± 0.02 
1.07 ± 0.01 
0.87 ± 0.04 
1.12 ± 0.02 


PM3001014377 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hflk0001 















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand __ 

GPC-Approved Menthol Full Flavor 100's 100FMSP. 

Winston KFSP... 

* Marlboro KFHP...(Retested Brand). 

Marlboro Menthol KFMHP....... 

Covington Lights KFSP. 

Style Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

Viceroy Lights 100's lOOFHP. 

Raleigh KFSP. 

Montclair Full Flavor KFHP. 

Cambridge Lights 100's Menthol 100FMSP... 

G PC-Approved KNFSP. 

Montclair Full Flavor KFSP. 

Covington Menthol Lights 100‘s 100FMSP. 

* Pyramid Lights 100’s Menthol 100FMSP.(Retested Brand) 

Style Lights 100's 100FSP. 

Benson & Hedges Special Kings Menthol KFMHP. 

Marlboro Menthol KFMSP. 

Marlboro 100's (gold package) lOOFHP. 

Crowns Full Flavor Menthol 100's IOOFMSP.. 

Harley Davidson KFHP... 

Benson & Hedges 100's 100FSP. 

Lark Filters KFSP... 

Saratoga 120's Menthol I20FMHP. 

Covington Menthol Filters KFMSP.. 

Tarcyton KFSP. 

Basic Lights 100's 100FSP. 

Pyramid Lights 100’s 10QFSP. 

Benson & Hedges 100's Menthol IOOFMSP. 

Benson & Hedges 100's Menthol 100FMHP... 

* Marlboro 100's (red package) 100FSP.(Retested Brand). 

Marlboro 25's KFSP. 

Viceroy 100's lOOFHP. 

Virginia Slims Lights 120's Menthol 120FMHP. 

Marlboro KFSP... 

Saratoga 120's 120FHP. 

Marlboro 100's (gold package) 100FSP. 

Virginia Slims Lights 120's 120FBP. 

Richland 20's 100's 100FSP. 

Riviera KFMHP. 

Prime Full Flavor Menthol 100's IOOFMSP. 

Doral Full Flavor KFHP. 

Kool Filters Menthol KFMHP. 

Raleigh Extra KNFSP. 

Kool Filter Kings KFMSP. 

Lark. Filters 100's 100FSP. 
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"Tar" "Nicotine" 

mg/cig mg/rig 


CO 

mg/cig 

13.6 ± 0.3 
13.6 ± 0.4 
13.6 ±0.3 
13.6 ± 0.2 
13.6 ± 0.4 
13.6 ± 0.3 

13.6 ± 0.3 

13.7 ± 0.2 
13.7 ± 0.2 
13.7 ± 0.2 
13.7 ± 0.3 

13.7 ± 0.2 

13.8 ± 0.4 
13.8 ± 0.5 
13.8 ± 0.2 

13.8 ± 0.4 

13.9 ± 0.3 
13.9 ± 0.2 
13.9 ± 0.1 
13.9 ±0.3 
13.9 ± 0.3 
14.0 ± 0.3 
14.0 ± 0.3 
14.0 ± 0.2 
14.0 ± 0.3 

14.1 ± 0,3 

14.1 ± 0.4 

14.2 ± 0.2 
14.2 ± 0.3 

14.2 ± 0.2 

14.3 ±0.3 
14.3 ± 0.3 * 
14.3 ± 0.3 
14.3 ± 0.2 
14.3 ± 0.2 

14.3 ±0.3 

14.4 ±0.4 
14.4 ± 0.2 
14.4 ± 0.2 

14.4 ± 0,2 

14.5 ± 0.4 
14.5 ± 0.3 
14.5 ± 0.4 
14.5 ± 0.3 
14.5 ± 0.3 


12.8 ± 0.3 

14.2 ± 0.3 

15.7 ± 0.2 

15.4 ± 0.3 

10.5 ± 0.2 

11.5 ±0.2 

11.8 ± 0.2 

15.2 ± 0.3 

16.5 ± 0.3 

10.5 ± 0.1 
21.0 ± 0.3 

16.7 ± 0.2 

9.7 ± 0.3 
9.6 ± 0.2 

11.5 ± 0,1 
15.9 ± 0.3 

15.8 ± 0.3 

14.9 ± 0.2 
15.0 ± 0.2 

13.2 ± 0.2 

14.8 ± 0.2 
14.0 ± 0.3 
14,0 ± 0.2 

14.4 ±0.3 

14.2 ± 0.3 

10.4 ± 0.2 
9.9 ± 0.3 

15.3 ± 0.3 

15.1 ± 0.3 

15.8 ± 0.2 

15.5 ± 0.2 

15.8 ± 0.3 

14.1 ± 0.2 

15.7 ± 0.2 

14.1 ± 0.3 

15.2 ± 0.3 

14.4 ± 0.3 

16.2 ± 0.3 

16.6 ± 0.3 

14.7 ± 0.2 
14.0 ± 0.3 
16.1 ± 0.2 
22.6 ± 0.6 

15.9 ± 0.3 

14.3 ± 0.3 


0.85 ± 0.02 
1.00 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 
1.03 ± 0.02 
0.70 ± 0.03 
0.89 ± 0.02 
0.89 ± 0.02 
0.93 ± 0.02 
1.21 ±0.03 
0.73 ± 0.01 
1.13 ± 0.01 
1.24 ± 0.02 
0.65 ± 0.03 
0.67 ± 0.02 
0.94 ± 0.01 
1.09 ± 0.02 
1.07 ± 0.02 
1.11 ± 0.02 

1.13 ± 0.02 
0.91 ± 0.02 
1.10 ± 0.02 
1.01 ± 0.03 
1.06 ± 0.02 
0.88 ± 0.03 
0.98 ± 0.02 
0.73 ± 0.01 
0.69 ± 0.04 
1.11 ± 0.02 
1.10 ± 0.02 

1.17 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 

1.18 ± 0.02 
1.03 ± 0.02 
1,10± 0.02 
1.06 ± 0.02 

1.14 ± 0.02 
1.06 ± 0.02 
1.18 ± 0.02 
1.16 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 
0.84 ± 0.02 
1.12 ± 0.02 
1.20 ± 0.04 
1.09 ± 0.02 
1.12 ± 0.02 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand __ 

Newport Stripes Lights 100FHP... 

Kool Super Longs 100's 100FMSP. 

Winston Select KFHP. 

Covington Lights 100's 100FSP. 

Alpine KFMSP. 

Summit Full Flavor Menthol IOO's 100FMSP. 

Doral Full Flavor KFSP. 

Pyramid Full Flavor Menthol KFMSP. 

Prime Full Flavor 100's 100FSP. 

Alpine 100's 100FMSP.*. 

Harley Davidson 100's 100FSP...*. 

Alpine KFMHP... 

Private Stock Full Flavor IOO's 10OFSP. 

Richland 20's Menthol KFMSP. 

Private Stock Full Flavor Menthol 100's 100FMSP. 

Century 25's KFSP.-. 

Pall Mall Red Filters IOO's 100FSP. 

Benson & Hedges 100's I00FHP. 

Chesterfield KNFSP. 

Basic Menthol KFMSP. 

Harley Davidson KFSP.-. 

Craven A Filter Standard Size RFHP.-.* 

Summit Full Flavor 100's 100FSP. 

Crowns Full Flavor 100's 100FSP. 

Doral Full Flavor Menthol KFMSP. 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

Richland 20's 100's Menthol 100FMSP. 

Montclair Full Flavor Menthol 100's 10OFMSP. 

Tareyton 100s 100FSP. 

GPC-Approved Full Flavor KFHP... 

Winston Select KFSP.*. 

Viceroy Super Longs 100's 100FSP. 

Raleigh 100's 100FSP. 

Basic KNFSP.-. 

Raleigh Extra KFSP. 

Monarch Menthol KFMHP. 

Pyramid KNFSP... 

GPC-Approved Full Flavor KFSP.*. 

Doral Full Flavor Menthol 100's 100FMSP. 

* Pyramid Full Flavor KFSP.(Retested Brand) 

English Ovals KNFHP... 

Bristol Full Flavor KFSP. 

Magna KFHP...*. 

Monarch Full Flavor KFHP.. 

American Full Flavor 100's 100FSP. 


CO 

mg/cig 

"Tar" 

mg/cig 

14.5 ± 0.3 

11.9 ± 0.2 

14.5 ± 0.4 

15.5 ± 0.2 

14.6 ± 0.4 

15.0 ± 0.3 

14.6 ± 0.3 

" 9.6 ± 0.2 

14.6 ±0.3 

15.5 ± 0.3 

14.6 ± 0.3 

15.0 ± 0.2 

14.6 ± 0.2 

13.8 ± 0.2 

14.6 ± 0.4 

14.0 ± 0.3 

14.6 ± 0.3 

15.1 ±0.2 

14.6 ± 0.2 

15.9 ± 0.2 

14.6 ± 0.3 

14.9 ± 0.3 

14,7 ± 0.2 

15.9 ± 0.3 

14.7 ± 0.3 

14.9 ± 0.2 

14.7 ± 0.2 

15.5 ± 0.2 

14.7 ± 0.3 

15.4 ± 0.3 

14.7 ± 0.3 

13.0 ± 0.3 

14.7 ± 0.3 

16.5 ± 0.3 

14.7 ± 0.3 

15.4 ± 0.2 

14.8 ± 0.3 

23.0 ± 0.5 

14.8 ± 0.3 

14.9 ± 0.3 

14.8 ± 0.2 

14.0 ± 0.2 

14.8 ± 0.2 

18.3 ± 0.2 

14.8 ± 0.3 

15.2 ± 0.2 

14.8 ± 0.3 

15.2 ± 0.2 

14.8 ± 0.3 

14.0 ± 0.3 

14.8 ± 0.3 

11.9 ± 0.1 

14.9 ± 0.3 

15.4 ± 0.3 

14.9 ± 0.3 

16.4 ± 0.2 

15.0 ± 0.3 

13.9 ± 0.3 

15.0 ± 0.3 

15.1 ± 0.3 

15.0 ±0.4 

15.1 ± 0.3 

15.0 ± 0.4 

16.3 ± 0.3 

15.0 ± 0.3 

15.1 ±0.3 

15.1 ± 0.3 

25.8 ± 0.3 

15.1 ± 0.3 

15.1 ± 0.3 

15.1 ± 0.3 

13.7 ± 0.4 

15.1 ± 0.3 

22.7 ± 0.4 

15.1 ± 0.3 

15.1 ± 0.2 

15.2 ± 0.2 

13.1 ± 0.3 

15.2 ± 0.5 

13.7 ± 0.4 

15.3 ± 0.3 

26.2 ± 0.4 

15.3 ± 0.3 

15.5 ± 0.3 

15.4 ± 0.3 

14.1 ± 0.4 

15.4 ± 0.2 

14.4 ± 0.2 

15.4 ± 0.3 

16.9 ± 0.3 
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"Nicotine" 

mg/cig 

0.95 ± 0.02 

1.13 ± 0.01 
1.08 ± 0.02 
0.64 ± 0.02 
1.01 ± 0.02 
1.09 ± 0.02 
0.85 ± 0.01 
0.81 ± 0.05 
1.10 ± 0.02 
1.12 ± 0.01 
1.09 ± 0.02 
1.02 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 
1.02 ± 0.02 
1.12 ± 0.02 
0.71 ± 0.01 
1.23 ± 0.02 

1.14 ± 0.01 
1.31 ± 0.02 
0.93 ± 0.02 
0.96 ± 0.02 
1.44 ± 0.02 
1.11 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 
0.84 ± 0.02 
0.93 ±0.01 
1.04 ± 0.02 
1,22 ±0.02 
1.02 ± 0.02 
0.86 ± 0.02 
1.11 ± 0.02 
1.21 ± 0.03 
0.97 ± 0.02 
1.64 ± 0.03 
0.84 ± 0.02 
0,73 ± 0,02 
1.30 ± 0.04 
0.84 ± 0.02 
0.85 ± 0.0! 
0.84 ± 0.04 
1.94 ± 0.04 
1.01 ± 0.03 
0.75 ± 0.02 
0.77 ± 0.02 
1.23 ± 0.02 


PM3001014379 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hflk0001 



















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted Carbon Monoxide Results 



CO 

"Tar" 

"Nicotine" 

Brand 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 


. 15.5 ± 0.3 

16,0 ± 0.3 

1.15 ± 0.02 


. 15.5 ± 0.3 

15.2 ± 0.2 

0.96 ± 0.02 


. 15.5 ± 0.3 

15.2 ± 0.3 

0.93 ± 0.02 

Doral Full Flavor 100's 100FSP.-. 

OlH f?n1rl Filt^rc frCFHP .*. 

. 15.5 ± 0.2 

. 15.6 ± 0.4 

13.0 ± 0.2 
14.5 ± 0.3 

0.83 ± 0.02 
1.06 ± 0.02 


. 15.6 ± 0.4 

14.4 ± 0.3 

1.21 ± 0.02 

Privfitf* <5tnrir R’MF^P .... 

. 15.7 ± 0.3 

22.6 ± 0.4 

1.41 ± 0.03 

U/hits T itthtc IWc Mpnthnl 170FMSP . 

.. 15.7 ± 0.3 

11.5 ± 0.2 

0.91 ± 0.02 

Montclair Full Flavor 100's 100FSP. 

. 15.7 ±0.3 

. 15.7 ±0.4 

17.0 ± 0.2 

26.4 ± 0.5 

1.26 ± 0.02 
1.66 ± 0.04 

riDr Puli Pl^vnr mo’'; I00FHP . 

. 15.8 ±0.3 

13.8 ± 0.2 

0.81 ± 0.01 

Max 120sI20FSP. 

. 15.8 ±0.4 

. 15.8 ±0.4 

15.6 ± 0.3 
13.8 ± 0.3 

1.22 ± 0.03 
0.79 ± 0.02 

Dirinn 1 fWVc infiFM^P ... 

. 15.8 ± 0.4 

16.9 ± 0.3 

1.22 ± 0.02 


. 15.9 ±0.2 

14.0 ± 0.3 

0.73 ± 0.01 


. 15.9 ±0.3 

23.5 ± 0.4 

1.49 ± 0.03 

Rrictnl fcTKTF^P .. 

. 15.9 ±0.3 

27.0 ± 0.5 , 

1.66 ± 0.04 

Pal/>t«h . 

. 16.0 ±0.3 

23.3 ± 0.3 

1.28 ± 0.02 


. 16.1 ±0.3 

15.5 ± 0.2 

0.98 ± 0.02 

Special 10's Full Flavor 100's 100FHP. 

n^ct \/ninr* Full FI-H-nr Menthol KFMSP... 

. 16.2 ±0.3 

. 16.2 ± 0.3 

17.0 ± 0.2 
14.2 ± 0.3 

1.28 ± 0.02 
0.76 ±0.01 


. 16.2 ± 0.3 

14.0 ± 0.2 

0.83 ± 0.02 


. 16.2 ± 0.4 

. 16.2 ±0.3 

15.6 ± 0.3 
24.5 ± 0.3 

1.06 ± 0 .03 
1.56 ± 0.03 


. 16.3 ±0.3 

23.6 ± 0.4 

1.46 ± 0.03 


. 16.3 ± 0.4 

9.0 ± 0.2 

0.75 ± 0.01 


. 16.3 ± 0.3 

14.3 ± 0.2 

0.75 ± 0.02 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FSP... 

. 16.3 ±0.3 

. 16.3 ±0.3 

14.3 ± 0.2 
16.8 ± 0.3 

0.84 ± 0.01 
1.22 ± 0.02 


. 16.3 ± 0.3 

13.5 ±0.3 

0.78 ± 0.02 

Divlprt WWVc mnFMTTP .„... 

. 16.4 ± 0.5 

17.1 ± 0.3 

1.26 ± 0.02 

Monarch Menthol 100's 100FMSP . 

. 16.4 ±0.2 

. 16.4 ±0.3 

13.4 ± 0.2 
16.1 ± 0.2 

0.77 ± 0.01 
1.23 ± 0.02 

nr-iii n/Vc N^ntimi i?AFM.^P . 

16.4 ± 0.4 

17.6 ± 0.4 

1.37 ± 0.02 


. 16.4 ±0.4 

14.2 ± 0.2 

0.77 ± 0.02 


. 16.5 ±0.3 

17.4 ± 0.3 

1,28 ± 0.02 


. 16.5 ±0.3 

24.3 ± 0.4 

1.51 ± 0.03 


16.5 ± 0.3 

12.9 ± 0.2 

0.74 ± 0.02 

Mr,rn T iohtc llflc 1 OllFCP . 

. 16.5 ±0.5 

9.8 ± 0.4 

0.85 ± 0.03 

Whit** r irrhtc T^Oc f?f)FSP . 

. 16.5 ± 0.5 

12.3 ± 0.3 

0.98 ± 0.02 


. 16.6 ± 0.3 

15.2 ± 0.2 

1.11 ± 0.02 

Rocir Mf»n+hr»1 I ftfVc 1 HOFMSP . 

. 16.6 ± 0.4 

15.1 ± 0.3 

0.98 ± 0.02 


16.6 ±0.3 

25.2 ± 0.5 

1.54 ± 0.04 


. 16.7 ±0.3 

13.0 ± 0.2 

0.74 ± 0.01 

Sterling 100's Menthol 100FMSP. 

. 16.8 ±0.3 

13.6 ± 0.2 

0.79 ± 0.02 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hflk0001 

















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand ____ 

Best Value Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Camel RNFSP. 

Salem Gold KFMHP............ 

Newport 25s KFMSP... 

Doral KNFSP. 

Best Value Full Flavor 100's 100FSP,.... 

Bristol Full Flavor 100's 100FSP. 

Best Value KNFSP. 

Camel Filters KFHP. 

Cambridge Full Flavor 100's 100FSP. 

Newport LO's 100FMSP... 

Monarch KNFSP. 

Basic Filter 100's 100FSP. 

Winston 100's 100FSP. 

Old Gold Straights KNFSP... 

Salem 100’s 100FMSP. 

Covington Filter 100's 100FSP. 

Old Gold Filter 100's 100FSP. 

Pyramid Full Flavor 100's Menthol 100FMSP.... 

Newport 25s 100's 100FMSP... 

More 120s Menthol 120FMSP. 

Newport 100's 100FMSP. 

Camel Filters 100's 100FSP. 

Newport IQO's 100FMHP. 

Tall 120's 120FSP. 

More 120s 120FSP. 

Salem KFMSP....,. 

Camel Filters 100's 100FHP. 

Camel Wides KFHP. 

Camel Filters KFSP. 

Pyramid Full Flavor 100's 100FSP. 


CO 

mg/cig 

" Tar " 

mg/cig 

16.8 

± 

0.2 

13.3 


0.1 

16.8 

± 

0.4 

24.1 

± 

0.4 

16.9 

± 

0.4 

16.5 

± 

0.2 

16.9 

± 

0.3 

17.4 

± 

0.1 

16.9 

± 

0.4 

21.7 

± 

0.3 

17.0 


0.3 

12.9 

"± 

0.2 

17.0 

± 

0.3 

15.5 


0.3 

17.0 


0.3 

21.6 


0.3 

17.1 

± 

0.4 

16.1 

± 

0.3 

17.1 

± 

0.2 

15.1 


0.3 

17.2 

± 

0.4 

18.0 

± 

0.2 

17.2 

± 

0.4 

22.1 

± 

0.3 

17.3 

± 

0.3 

15.5 

± 

0.2 

17.4 

± 

0.3 

15.4 

± 

0.3 

17.4 

± 

0.4 

25.1 

± 

0.4 

17.5 

± 

0.4 

15.8 

± 

0.2 

17.6 

± 

0.6 

15.5 

± 

0.3 

17.8 

± 

0.3 

14.5 

± 

0.2 

18.0 

± 

0.8 

15.0 

± 

0.3 

18.0 

± 

0.4 

18.5 

± 

0.3 

18.1 

± 

0.4 

12.0 

db 

0.3 

18.1 

± 

0.3 

18.7 

± 

0.2 

18.1 


0.4 

15.7 

± 

0.2 

18.1 

± 

0.3 

18.7 

± 

0.2 

18.6 

± 

0.6 

18.7 


0.4 

18.6 

± 

0.7 

12.9 


0.5 

18.8 


0.4 

17.1 

± 

0.3 

19.0 

± 

0.3 

15.2 

± 

0.2 

19.2 

± 

0.5 

16.7 

± 

0.3 

19.5 

± 

0.3 

16.8 

± 

0.3 

19.8 

± 

0.7 

15.6 

± 

0.4 


* Retested Brand 
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"Nicotine” 
mg/cig 
0.76 ± 0.01 
1.66 ± 0.04 

1.19 ± 0.03 
1.26 ± 0.02 
1.17 ± 0.03 
0.73 ± 0.02 
1.01 ± 0.02 
1.11 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 
0.98 ± 0.02 
1.36 ± 0.02 
1.16 ± 0.02 
1.01 ± 0.01 
1.10 ± 0.02 
1.62 ±0.02 

1.20 ± 0.02 
0.89 ± 0.03 
1.12 ± 0.01 
0.90 ± 0.03 
1.39 ± 0.02 
0.94 ± 0.02 

1.38 ± 0.02 

1.12 ± 0.03 

1.39 ± 0.03 
1.42 ± 0.02 
1.06 ± 0.03 

1.13 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 

1.14 ± 0.02 
1.12 ± 0.03 
0.94 ± 0.05 


PM3001014381 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 

Butt Lengths 


Brand _ 

Alpine KFMHP... 

Alpine KFMSP. 

Alpine 100’s 100FMSP. 

Alpine Lights KFMHP.,............... 

Alpine Lights KFMSP... 

Alpine Lights 100's 100FMSP. 

American Full Flavor KFSP.!. 

American Full Flavor 100's 100FSP. 

American Lights KFSP... 

American Lights 100's 100FSP. 

Basic KNFSP. 

Basic Filters KFSP. 

Basic Menthol KFMSP. 

Basic Filter 100‘s 100FSP. 

Basic Menthol 100's 100FMSP. 

Basic Lights KFSP... 

Basic Menthol Lights KFMSP... 

Basic Lights 100's 100FSP. 

Basic Menthol Lights 100’s 100FMSP. 

* Basic Ultra Lights KFSP.(Retested brand) 

Basic Ultra Lights 100's 100FSP. 

Belair KFMSP. 

Belair 100's IOOFMSP. 

Benson & Hedges KFHP. 

Benson & Hedges 100's 100FHP. 

Benson & Hedges 100‘s Menthol 100FMHP. 

Benson & Hedges 100‘s IOOFSP. 

Benson & Hedges 100‘s Menthol IOOFMSP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHP.. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s Menthol 100FMHP. 

Benson & Hedges Lights 100‘s 100FHP. 

Benson & Hedges Lights LOO's Menthol 100FMHP. 

Benson & Hedges Lights 100's IOOFSP. 

Benson & Hedges Lights 100’s Menthol IOOFMSP. 

Benson & Hedges Special Kings Menthoi KFMHP... 

Benson & Hedges Special Kings Lights KFHP. 

Benson & Hedges Special Kings Lights Menthol KFMHP. 

B & H Multifilter KFSP. 

Best Value KNFSP. 

Best Value Full Flavor KFSP. 

Best Value Full Flavor Menthoi KFMSP. 

Best Value Full Flavor 100's IOOFSP. 

Best Value Full Flavor 100’s Menthol IOOFMSP. 

Best Value Lights KFSP... 

Best Value Lights Menthol KFMSP..... 


Length ** mm 

28.29 

27.28.29 
34,35,36 

33.34.35 

33.34.34.5.35 
38,38.5,39,39.5,40 
27,28 

34.35.36.37.38.39 

32.33.34 

35.36.37.38.39.40 
23 

27.28.29 

28.29.30 

34.35.36 

34.34.5.35.35.5 

32.33.34.35 

33.34.35 

38.39.39.5.40 

38.39.40 

33.34.35.36 

39.39.5 

34.35.36 

38.39.40 

33.34 

34.34.5.35.35.5.36 

34.34.5.35.35.5 

35.36 

34.35.36 

38.39.39.5.40 

39.40 

38.39.40 

38.39.40.40.5 

38.5.39.39.5.40 

38.39.39.5.40 
27,27.5,28,28.5,29 

33.34.35 

33.5.34 

33.33.5.34.34.5.35.36 
23 

28,29,30 

27,28 

37,38 

37.5.38.38.5 

33.34.34.5.35 

34.34.5.35 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 

Butt Lengths 


Brand Length - nun 

Best Value Lights 100's I00FSP... 37,38,39 

Best Value Lights 100's Menthol I00FMSP. 37,37.5,38,39 

Best Value Ultra Light KFSP. 33,34,35 

Best Value Ultra Light 100's 100FSP...37,38 

Bristol KNFSP. 23 

Bristol Full Flavor KFSP... 28,28.5,29 

Bristol Full Flavor 100's 100FSP. 37,38,39,40,41 

Bristol Lights KFSP. 33,34,35 

Bristol Lights Menthol KFMSP. 34,35,36 

Bristol Lights 100's 100FSP. 38,38.5,39,40 

Bristol Lights 100's Menthol 100FMSP.... 39,40 

Bristol Lowest KFSP. 34.^,35,35,5,36 

Bristol Lowest 100's 100FSP. 38,39,40 

Bristol Ultra Lights 100's 100FSP. 38,39,40 

Bucks Filter KFSP. 27,27.5,28,29 

Bucks Lights KFSP. 33,34,35,36 

Cambridge Full Flavor KFSP..... 27,28 

Cambridge Full Flavor 100's 100FSP. 38,39,40 

Cambridge Lights KFSP..... 33,34,34.5,35 

Cambridge Lights Menthol KFMSP. 34,35,36 

Cambridge Lights 100's 100FSP... 39,40 

Cambridge Lights 100's Menthol 100FMSP. 38,39,39.5,40 

Cambridge Lowest KFSP... 34,35,36 

Cambridge Lowest 100's 100FSP... 38,39,40 

Cambridge Ultra Low Tar 100's 100FSP... 39,39.5,40 

Camel RNFSP. 23 

Camel Filters KFHP. 27,28,29 

Came! Filters KFSP. 28,29 

Camel Filters 100 s 100FHP. 37,38,39 

Camel Filters 100's IOOFSP. 34,34.5,35 

Camel Lights KFHP. 33,34,34.5,35 

Camel Lights KFSP... 33,34,35 

Camel Lights 100's 100FHP. 38,39 

Camel Lights 100's IOOFSP. 37,38,39 

Camel Ultra Lights KFHP. 33,34,35 

Camel Ultra Lights KFSP. 33,34,35 

Carnet Ultra Lights 100's 100FHP. 38,38.5,39 

Camel Wides KFHP. 25,25.5,26,27 

Camel Wides Lights KFHP. 25,26,27 

Camel Special Lights KFHP. 33,34,35 

Camel Special Lights KFSP...34,35 

Camel Special Lights 100's 100FHP. 37,38,39 

Capri 100FHP. 35,36 

Capri Menthol 100FMHP.....- 34,35,36 

Capri Super Slim 120's 120FHP. 38,38.5,39,40 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 

Butt Lengths 


Brand ___ 

Capri Super Slim 120's Menthol 120FMHP.... 

Capri Ultra Lights 100FHP... 

Capri Ultra Lights Menthol 100FMHP. 

Carlton Ultra KFHP. 

Carlton KFSP. 

Carlton Menthol KFMSP. 

Carlton 83 KFHP.. 

Carlton IOO's 100FHP. 

Carlton IOO's Menthol 100FMHP. 

Carlton IOO's I00FSP. 

Carlton IOO's Menthol 100FMSP. 

Carlton 120's 120FSP.-C. 

Carlton 120's Menthol 120FMSP. 

Century 25's KFSP.- 

Century 25's IOO's 100FSP. 

Century 25's Lights KFSP. 

Century 25's Lights 100's 100FSP. 

Century 25’s Lights 100’s Menthol 100FMSP. 

Chesterfield RNFSP. 

Chesterfield KNFSP... 

Chesterfield Filters KFSP. 

Chesterfield Filter Lights KFSP. 

Chesterfield Filter Lights IOO's IOOFSP. 

Commander RNFSP. 

Commander KNFSP. 

Covington Filters KFSP. 

Covington Menthol Filters KFMSP. 

Covington Filter IOO’s IOOFSP. 

Covington Lights KFSP... 

Covington Lights 100's IOOFSP. 

Covington Menthol Lights 100's 100FMSP.... 

Covington Ultra Lights IOO's IOOFSP. 

Crowns Full Flavor KFHP. 

Crowns Full Flavor KFSP. 

Crowns Full Flavor Menthol KFMSP. 

Crowns Full Flavor 100's IOOFSP. 

Crowns Full Flavor Menthol IOO's IOOFMSP 

Crowns Lights KFHP. 

Crowns Lights KFSP. 

Crowns Lights 100's IOOFSP. 

Crowns Menthol Lights IOO's IOOFMSP. 

Crowns Ultra Lights IOO's IOOFSP... 

Dave's Filter KFHP... 

Dave's Lights KFHP. 

Doral KNFSP. 


Length - mm 

38,39,40 

38,39,40 

38,39,40 

38.39.40 
32,33,34 

32.33.34 

32.32.5.33.34 

36.37.38.39 

37.5.38.39 

37.38.39 

36.37.38.38.5.39.40 

37.38.38.5.39 

37.5.38.39 

30.31 

37.38.39 

29.30.31 

37.37.5.38.39 

37.5.38.38.5.39 
23 

23 

33.34 

33.33.5.34 

37.38.39 
23 

23 

33,33.5 

33.34 

38.38.5.39 

33.33.5.34 
38,38.5,39 

38.38.5.39 

37.5.38.38.5.39 

26.27.28 

26.5.27.27.5.28 

26.27.28 

38.38.5.39 

38.38.5.39 

32.33.34 

33.34 

37.38.38.5.39 

38.38.5.39 
38,38.5,39 
27,28,28.5,29 
33,33.5,34,34.5,35 
23 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 

Butt Lengths 


Brand Length - mm 

Doral Full Flavor KFHP. 27,28,29,30 

Doral Full Flavor KFSP. 27,28 

Doral Full Flavor Menthol KFMSP..... 27,28,29 

Doral Full Flavor 100's 100FSP. 37,38 

Doral Full Flavor Menthol 100's 100FMSP... 37,38 

Doral Lights KJFHP. 33,34,35 

Doral Lights KFSP. 33,34,35 

Doral Lights Menthol KFMSP. 33,34,34.5,35 

Doral Lights 100's 100FSP. 37,38,39 

Doral Lights Menthol 100's 100FMSP.. 38,39 

Doral Ultra Lights KFSP. 33,34,35 

Doral Ultra Lights 100's 100FSP... 37,38,39 

English Ovals KNFHP.23 

Eve Lights Slim 100’s 100FHP. 37,38,38.5,39 

Eve Lights Slim Menthol 100's 100FMHP. 37,38,38.5,39 

Eve Lights Slim 120's 120FHP. 37.5,38,38.5,39,39.5 

Eve Lights Slim 120’s Menthol 120FMHP. 38,38.5,39 

Eve Ultra Lights Slim I20’s 120FHP. 37,38,39 

Eve Ultra Lights Menthol Slim 120's 120FMHP.. 37,38,39 

G PC-Approved KNFSP. 23 

GPC-Approved Full Flavor KFHP... 28,29 

GPC-Approved Full Flavor KFSP. 28,29,30 

GPC-Approved Menthol KFMSP... 28,29,30 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FHP. 38.5,39,39.5,40 

GPC-Approved Full Flavor 100’s 100FSP. 39,40 

GPC-Approved Menthol Full Flavor 100's 100FMSP... 38.5,39,39.5,40 

GPC-AppTOved Lights KFHP..... 34,34.5,35,35.5,36 

GPC-Approved Lights KFSP... 35,35.5 

GPC-Approved Menthol Lights KFMSP... 34,35,36 

GPC-Approved Lights IOO's 100FHP. 38,39,40 

GPC-Approved Lights 100's 100FSP.-. 39,40 

GPC-Approved Menthol Lights IOO's 100FMSP.. 38,39,40 

GPC-Approved Ultra Lights KFSP. 35,35.5,36 

GPC-Approved Menthol Ultra Lights KFMSP.. 34,35,36,37 

GPC-Approved Ultra Lights IOO’s I00FSP. 38,39,40 

GPC-Approved Menthol Ultra Lights IOO's 100FMSP. 38,39,40,41 

Harley Davidson KFHP. 27,28,29 

Harley Davidson KFSP....... 27,5,28,28.5,29 

Harley Davidson 100's 100FSP. 35,36,37 

Harley Davidson Lights KFSP. 35,36 

Harley Davidson Lights 100's 100FSP.. 36,37,38 

Herbert Tareyton KNFSP... 23 

Horizon Low Tar IOO’s 100FSP. 37.5,38,38.5,39 

Horizon Low Tar Menthol 100's 100FMSP.... 38,39 

Jasmine Slims 100's 100FHP. 37,38,38.5,39 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 

Butt Lengths 


Brand _ 

jasmine Slims Lights 100's 100FHP..... 

Jasmine Slims Menthol Lights 100's 100FMHP. 

Kent Golden Lights KFHP... 

Kent Golden Lights KFSP. 

Kent Golden Lights Menthol KFMSP.... 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

Kent Golden Lights 100s 100FSP.. 

Kent Golden Lights 100s Menthol 100FMSP..,, 

Kent KFHP. 

Kent KFSP. 

Kent 100s 100FSP. 

Kent 100s Menthol 100FMSP. 

Kent III Ultra Lights KFSP. 

Kent III Ultra Lights 100s 100FHP. 

Kent III Ultra Lights 100s 100FSP. 

Kent International Lights KFHP. 

Kent International Lights 100s 100FHP. 

Kent Slim Lights 100’s 100FHP. 

Kool Non-Filter RNFMSP. 

Kool Filters Menthol KFMHP. 

Kool Filter Kings KFMSP. 

Kool Super Longs 100's 100FMSP... 

Kool Lights KFMSP. 

Kool Lights 100's 100FMSP. 

Kool Milds KFMHP. 

Kool Milds KFMSP. 

Kool Milds 100‘s 100FMSP. 

Kool Ultra Lights KFMSP. 

Kool Ultra 100's 100FMSP. 

L & M KFHP. 

L & M KFSP. 

L & M Super Kings IOOFSP... 

L & M Long Lights IOOFSP. 

Lark Filters KFSP. 

Lark Filters IOO's IOOFSP... 

Lark Lights KFSP. 

Lark Lights 100's IOOFSP. 

Lucky Strike RNFSP. 

Luckv Strike Filters KFSP. 

Luckv Strike Filters 100's IOOFSP. 

Lucky' Strike Lights KFSP. 

Lucky Strike Lights IOO's IOOFSP. 

Magna KFHP.. 

Magna KFSP.- 

Magna Lites KFHP. 
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Length - mm 

37.38.39 

37.5.38.39 

33.34 

35.36 

34.35 

36.37 

36.36.5.37 
36,36.5,37 

28.28.5.29 

28.29 
36,37,38 
36,36.5,37 

34.35.35.5.36 
36,37,38 

36.37.38 
28,29 

36,36.5,37,37.5 

38.38.5.39 
23 

28,29,30 

28.29 

34.34.5.35.36 

34.35.36 
38,38.5,39,40 

28.28.5.29 

34.35.35.5.36 

38.38.5.39.40 

34.35.36 

38.39.40 
33,34 

33.34 

37.38.39 

38.38.5.39 

32.33.34 

36.36.5.37.38.39.40 

32.33.34 

38.38.5.39 
23 

26.27.32.33.34 

34.35.36.37.38 

32.33.34 

36.37.38.39 

27.28.29 
27,28,29 

. 33,34,35 
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Tobacco institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 

Butt Lengths 


Brand _ 

Magna Lites KFSP.*. 

Malibu Lights 100's 100FSP. 

Malibu Lights Menthol 100's 100FMSP.... 

Malibu Ultra Lights 100's IOOFSP. 

* Marlboro KFHP.(Retested Brand). 

Marlboro Menthol KFMHP..... 

Marlboro KFSP... 

Marlboro Menthol KFMSP. 

Marlboro 100's (gold package) 100FHP. 

Marlboro 100's (red package) 100FHP. 

Marlboro 100's (gold package) IOOFSP. 

* Marlboro 100's (red package) IOOFSP.(Retested Brand).. 

Marlboro 25's KFSP..... 

Marlboro Lights KFHP..... 

Marlboro Lights Menthol KFMHP... 

Marlboro Lights KFSP...... 

Marlboro Lights 100’s 100FHP.... 

Marlboro Lights 100’s Menthol 100FMHP. 

Marlboro Lights 100’s IOOFSP..... 

Marlboro Lights 25's KFSP. 

* Marlboro Medium KFHP.(Retested Brand).. 

Marlboro Medium KFSP..... 

Marlboro Medium IOO's 100FHP. 

Marlboro Medium IOO's IOOFSP. 

Marlboro Ultra Lights KFHP.. 

Marlboro Ultra Lights IOO's 100FHP. 

Max 120s 120FSP. 

Max 120s Menthol 120FMSP. 

Merit Filter KFHP.*. 

Merit Filter KFSP... 

Merit Menthol KFMSP. 

Merit 100's IOOFSP... 

Merit 100's Menthol 100FMSP.-. 

Merit Ultima KFHP. 

Merit Ultima KFSP... 

Merit Ultima IOO's 10OFHP. 

Merit Ultima IOO's IOOFSP. 

Merit Ultra Lights KFHP. 


* Merit Ultra Lights KFSP.(Retested Brand) 

* Merit Ultra Lights Menthol KFMSP.(Retested Brand). 

* Merit Ultra Lights 100’s 100FHP.(Retested Brand). 

Merit Ultra Lights 100's IOOFSP.-. 


Merit Ultra Lights IOO's Menthoi 100FMSP. 

Misty Full Flavor Slims I00FHP. 

Misty Full Flavor Menthol Slims 100FMHP. 


Length - mm _ 

33.34.34.5.35 

37.38.39 

35.36.37.37.5.38.38.5.39 

37.38.39 
25,26,26.5,27 

27.5.28.29 

28.29 

27.28.29 

33.34.35 

34.5.35 

33.5.34.34.5.35.36 

34.35 

28.29 

33.34.35 

33.34.34.5.35 

34.35 

38.39.40 
38,39,40,41,42 

39.40 

33.34.35 

34.35 

33.34.35.36 

38.39.39.5.40 
38,39,39.5,40 
35 

38.39.39.5.40 
37.5,38,38.5,39 
37.5,38,38.5,39 

34.35.36 
35,35.5 
34,35,36 

39.39.5.40.41 
38,39,40 

34.35.36 

34.5.35.35.5.36 
38,39,40 
38,39,40 

35.35.5.36 

35.36 

34.34.5.35.36 

38.39.40 

39.40 

38.39.39.5.40 

38.38.5.39.40 

38.39.40.41 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 

Butt Lengths 


Brand __ 

Misty Lights Slims 100FHP. 

Misty Menthol Lights Slims 100FMHP. 

Misty Lights Slims 120's 120FHP. 

Misty Menthol Lights Slims 120's 120FMHP.... 

Misty Ultra Lights Slims 100FHP. 

Misty Ultra Lights Menthol Slims 100FMHP.... 

Monarch KNFSP... 

Monarch Full Flavor KFHP. 

Monarch Menthol KFMKP. 

Monarch Full Flavor KFSP. 

Monarch Menthol KFMSP. 

Monarch 100's 100FSP. 

Monarch Menthol 100's 100FMSP. 

Monarch Lights KFHP. 

Monarch Menthol Lights KFMHP. 

Monarch Lights KFSP... 

Monarch Menthol Lights KFMSP. 

Monarch Lights 100's 100FSP. 

Monarch Menthol Lights 100's 100FMSP. 

Monarch Ultra Lights KFSP... 

Monarch Ultra Lights 100's 100FSP. 

Montclair Full Flavor KFHP. 

Montclair Full Flavor KFSP. 

Montclair Full Flavor 100's 100FSP. 

Montclair Full Flavor Menthol 100's 100FMSP. 

Montclair Lights KFHP. 

Montclair Lights KFSP...-. 

Montclair Lights Menthol KFMSP. 

Montclair Lights 100's 100FSP. 

Montclair Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Montclair Ultra Lights KFSP. 

Montclair Ultra Lights 100's 100FSP. 

More 120s 120FSP. 

More 120s Menthol 120FMSP. 

More Lights 100s 100FHP. 

More Lights 100s Menthol 100FMHP. 

More Lights 120s 120FSP. 

More Lights 120s Menthol I20FMSP. 

More White Lights 120s 120FSP. 

More White Lights 120s Menthol 120FMSP. 

Newport KFMHP. 

Newport KFMSP. 

Newport 100‘s 100FMHP. 

Newport 100's 100FMSP.,... 

Newport 10's KFMSP. 
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Length - mm 

38.38.5.39.39.5.40 

38.39.40 

38.38.5.39.39.5.40 

38.39.40 
38,39,40,40.5 
38,39,40 

23 

27.27.5.28.29 

27.28.29 

28.28.5.29 

27.28.28.5.29 
37,38,39 
37,38,39 

33.34.34.5.35 

34.34.5.35 

33.34.35 

33.5.34.34.5.35 
37,38,39 

37.38.39 
33.5,34,34.5,35 

38.39 
26,27,28 

26.27.28.29 

36.5.37.38.38.5.39 

37.38.38.5.39 

33.33.5.34 

32.33.34 

32.33.33.5.34 

36.37.38.39 

38.38.5.39 

32.33.34 

37.38.39 

40.41.42.43 

41.42.43 

37.5.38.38.5.39 
37.5,38,38.5,39 

40.41.42.43 

41.5.42.42.5.43 

41.41.5.42.42.5.43 

41.42.42.5.43 

27.5.28.28.5.29 

28.28.5.29 

36.37 

35.36.37 
28,28.5,29 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 

Butt Lengths 


Brand _ 

Newport 10's 100FMSP.. 

Newport 25s KFMSP. 

Newport 25s 100’s 100FMSP. 

Newport Lights KFMSP. 

Newport Lights 100’s 100FMSP.-. 

Newport Stripes Lights LOOFHP. 

Newport Stripes Lights Menthol 100FMHP. 

Now KFHP. 

Now KFSP. 

Now Menthol KFMSP. 

Now 100s 100FHP. 

Now 100s100FSP. 

Now' 100s Menthol 100FMSP... 

Old Gold Straights KNFSP. 

Old Gold Filters KFHP. 

Old Gold Filters KFSP. 

Old Gold Filter 100’s 100FSP. 

Old Gold Lights KFHP. 

Old Gold Lights KFSP... 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

Pall Mall KNFSP. 

Pall Mall Gold !00’s 100FSP. 

Pall Mall Lights 100's IOOFSP. 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

Pall Mall Red Filters 100's IOOFSP. 

Parliament Lights KFHP. 

Parliament Lights KFSP. 

Parliament Lights 100's IOOFSP. 

Philip Morris International 100FHP. 

Philip Moms International Menthol 100FMHP. 

Picayune Non-Filter RNFSP. 

Players RNFHP. 

Players KFHP... 

Players Menthol KFMHP. 

Players 100’s IOOFHP. 

Players 100's Menthol 100FMHP.-. 

Players Lights 25's KFSP... 

Players Lights 25's Menthol KFMSP. 

Players Lights 25's 100's IOOFSP. 

Players Lights 25's 100's Menthol 100FMSP. 

Prime KNFSP... 

Prime Full Flavor KFHP. 

Prime Full Flavor KFSP. 

Prime Full Flavor Menthol KFMSP.. 

Prime Full Flavor 100's IOOFSP. 


Length - mm 

36.36.5.37 
28,28.5,29 

36.36.5.37.37.5 

34.35 

36.5.37 

36.37.38 

35.36.36.5.37.38 

33.33.5.34.35 
33,33.5,34,35 

33.33.5.34.35 

37.38.39 

37.38.38.5.39 

37.38.39 
23 

28.28.5.29 

28.29 

34.35.36.37.38 

34.35 

34.35.36 

36.36.5.37 
23 

35.36.37.38 

37.5.38.39 

26.27.28 

35.36.37.38.39.40 
33,33.5,34 

32.33.34.35 

39.39.5.40 

34.34.5.35.36 

34.5.35.35.5 
23 

23 

34.35.35.5.36 

34.35.36 

38.38.5.39.39.5.40 

38.38.5.39.39.5.40 

33.5.34.35 

33.5.34.34.5.35 

38.39.39.5.40 

38.5.39.39.5.40 
23 

27.27.5.28 

26.27.28 

26.5.27.28 
37,38,39 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 

Butt Lengths 


Brand Length - mm 

7rime Full"Flavor Menthol 100's 100FMSP. 37.5,38,39 

Prime Lights KFHP. 33,34 

Prime Lights KFSP. 33,33.5,34,35 

Prime Lights Menthol KFMSP. 33,34 

Prime Lights 100‘s 100FSP..... 37,38,39 

Prime Lights Menthol 100‘s 100FMSP.......... 37.5,38,39 

Prime Ultra Lights King KFSP. 33,34 

Prime Ultra Lights 100’s 100FSP... 37,38,39 

Private Stock KNFSP. 23 

Private Stock Full Flavor KFHP... 26,27,28 

Private Stock Full Flavor KFSP. 25,26,27,28 

Private Stock Full Flavor Menthol KFMSP. 27,28 

Private Stock Full Flavor 100's 100FSP. 37.5,38,38.5,39 

Private Stock Full Flavor Menthol 100's 100FMSP. 37,38,39 

Private Stock Lights KFHP. 32.5,33,34 

Private Stock Lights KFSP... 32,33,34 

Private Stock Lights Menthol KFMSP... 33,34 

Private Slock Lights 100's 100FSP..... 37,38,39 

Private Stock Lights Menthol 100's 100FMSP. 37,38,39 

Private Stock Ultra Lights King KFSP. 32.5,33,33.5,34 

Private Stock Ultra Lights 100's 100FSP... 37,37.5,38,38.5,39 

Pyramid KNFSP. 23 

* Pyramid Full Flavor KFSP.(Retested Brand). 33,33.5,34 

Pyramid Full Flavor Menthol KFMSP... 32,32.5,33,34 

Pyramid Full Flavor 100's 100FSP. 37,38,39 

Pyramid Full Flavor 100‘s Menthol 100FMSP. 37,38,39 

Pyramid Lights KFSP..... 33,34 

Pyramid Lights 100's 100FSP. 38,38.5,39 

* Pyramid Lights IOO's Menthol 100FMSP.(Retested Brand). 38,38.5,39 

Pyramid Ultra Lights 100’s 100FSP..... 37,38,39 

Raleigh KNFSP. 23 

Raleigh KFSP. 29,29.5,30 

Raleigh IOO’s 100FSP. 35,36,36.5 

Raleigh Lights KFSP.’. 34,35,36 

* Raleigh Lights 100's 100FSP.(Retested Brand). 39,39.5,40 

Raleigh Extra KNFSP... 23 

Raleigh Extra KFSP. 29,29.5,30 

Raleigh Extra 100‘s 100FSP. 38,39,39.5,40 

Raleigh Extra Lights KFSP. 35,35.5,36 

Raleigh Extra Lights Menthol KFMSP... 35,35.5,36 

Raleigh Extra Lights 100's 100F5P. 38,39,40,41 

Raleigh Extra Lights 100's Menthol 100FMSP. 38,39,40,41 

Raleigh Extra Ultra Lights KFSP. 34,35,36 

Raleigh Extra Ultra Lights 100‘s 100FSP. 38,39,39.5,40 

Richland 20’s KFSP. 28,29,30 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 

Butt Lengths 


Brand 

Richland 20‘s Menthol KFMSP. 

Richland 20's 100's 100FSP. 

Richland 20's 100's Menthol 100FMSP. 

Richland 20's Lights KFSP. 

Richland 20's Lights lOO's 100FSP. 

Riviera KFMHP... 

Riviera KFMSP. 

Riviera 100's 100FMHP... 

Riviera 100's 1C0FMSP. 

Salem KFMSP... 

Salem 100's 100FMSP. 

Salem Gold KFMHP. 

Salem Lights KFMSP. 

Salem Lights 100's 100FMHP... 

Salem Lights 100's 100FMSP. 

Salem Slim Lights 100's 100FMHP. 

Salem Ultra Lights KFMSP.. 

Salem Ultra Lights 100's JOOFMSP. 

Saratoga 120's 120FHP... 

Saratoga 120's Menthol 120FMHP. 

Satin 100FSP... 

Satin Menthol 10OFMSP... 

Silva Thins Filters 100FHP.....- 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

Special 10's Full Flavor KFHP. 

Special 10's Full Flavor 100's 100FHP. 

Special 10's Lights KFHP. 

Special 10's Lights 100's 100FHF. 

Special 10's Milds Menthol 100's 100FMHP.... 

Sterling 100FSP. 

Sterling 100's Menthol 100FMSP. 

Sterling Lights 100's 100FSP. 

Sterling Lights 100's Menthoi 100FMSP. 

Sterling Ultra Lights lOO's 100FSP. 

Sterling Ultra Lights 100’s Menthol 100FMSP 

Sterling Slim Lights lOO's 100FHP. 

Sterling Slim Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Style Lights 100’s 100FSP. 

Style Lights 100’s Menthol 100FMSP. 

Summit K.NFSP. 

Summit Full Flavor KFHP. 

Summit Full Flavor KFSP. 

Summit Full Flavor Menthol KFMSP. 

Summit Full Flavor lOO's 100FSP... 

Summit Full Flavor Menthol 100's 100FMSP.. 
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Length - mm 

29,30 

35.35.5.36 

34.5.35.35.5 

34.5.35.35.5.36 

38.39.40 

26.26.5.27.28 

26.27.28 

37.38.39 

37.38.38.5.39.40 

28.28.5 

34.34.5.35.36 
27,27.5,28,29 
33,34,35 

37.5.38.38.5.39 

37.38.39 

37.5.38.38.5.39 
33,34,35 

37.5.38.38.5.39 

38.38.5.39.40 

38.39.40 

36.37.38 
35,36,37 

38.39.40 

39.39.5.40 

26.27.28 

37.37.5.38.38.5.39 
32,32.5,33,33.5,34 

36.37.38.39.40 

37.5.38.38.5.39.39.5 

37.38.39 

34.35.37.38.38.5.39 

37.38.39 

37.5.38.38.5.39 

37.37.5.38.38.5.39 

37.38.39 

38.38.5.39 

37.38.39 

35.36.36.5.37.38 

36.36.5.37.37.5 
23 

26,26.5,27 

26.26.5.27.27.5.28 

27.27.5.28 
37,38,39 
37,38,39 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 

Butt Lengths 


Brand 

Summit Lights KFHP.*... 

Summit Lights KFSP. 

Summit Menthol Lights KFMSP... 

Summit Lights 100's 100FSP. 

Summit Menthol Lights 100's 100FMSP. 

Summit Ultra Lights KFSP.:... 

Summit Ultra Lights IOO's 100FSP. 

Tail 120's I20FSP. 

Tail 120's Menthol 120FMSP. 

Tareyton KFSP. 

Tareyton 100s 100FSP..... 

Tareyton Lights KFSP.- 

Tareyton Long Lights 100s 100FSP. 

Triumph KFSP. 

Triumph Menthol KFMSP. 

True KFSP. 

True Menthol KFMSP. 

True 100's 100FSP. 

True IOO’s Menthol 100FMSP... 

Vantage KFSP. 

Vantage Menthol KFMSP.. 

Vantage 100s 100FSP. 

Vantage 100s Menthol 100FMSP. 

Vantage Ultra Lights KFHP. 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FHP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP... 

Viceroy KFHP. 

Viceroy KFSP. 

Viceroy IOO's I00FHP... 

Viceroy Super Longs 100's 100FSP. 

Viceroy Lights KFHP. 

Viceroy Lights KFSP... 

Viceroy Lights 100's 100FHP. 

Viceroy Lights 100's 100FSP. 

Viceroy Ultra Lights KFSP. 

Viceroy Ultra Lights 100's 100FSP. 

Virginia Slims 100FSP. 

Virginia Slims Menthol 10QFMSP. 

Virginia Slims Lights 100FHP. 

Virginia Slims Lights Menthol 100FMHP... 

Virginia Slims Lights 120's 120FHP. 

Virginia Slims Lights 120’s Menthol 120FMHP. 

Virginia Slims Ultra Lights 100 100FHP. 

Virginia Slims Ultra Lights 100 Menthol 100FMHP. 
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Length - mm 

32,33,34,35 

32.33.34 

33.33.5.34 

37.38.39 

38.38.5.39 

32.33.34.35 

37.38.39 
37,38,39 

37.38.39 
27,27.5,28 

33.34.35.36 

34.5.35.35.5.36 

34.35.36.37 
34,35 
34,35 

32.33.34 

32.33.34 

36.37 

36.36.5.37 

33.34.35 

34.34.5.35 

36.37.38.39 

37.38.38.5.39 

33.34.35 

34.34.5 

37.37.5.38.38.5.39 

37.38.39 
28,29 
29,29.5,30 

35.35.5 

34.34.5.35.35.5.36 

34.34.5.35.35.5.36.37 

34.34.5.35.36 

38.39 
39,39.5,40 

34.35.36 

39.39.5.40 

34.35.36 

35.35.5.36 

38.38.5.39.39.5.40 
39,39.5,40,41 

38.39.39.5.40 

39.39.5.40 

38.39.39.5.40 

39.39.5.40 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 

Butt Lengths 


Brand _ 

Virginia Slims Siipersiims 100 100FHP... 

Virginia Slims Superslims 100 Menthol 100FMHP. 

Winston KFHP. 

Winston KFSP. 

Winston 100‘s 100FSP. 

Winston Lights KFHP. 

Winston Lights KFSP... 

Winston Lights 100's 100FHP. 

Winston Lights 100's 100FSP. 

Winston Select KFHP. 

Winston Select KFSP.-. 

Winston Select Lights KFHP. 

Winston Select Lights KFSP. 

Winston Select Lights 100's IOOFSP. 

Winston Select Slim Lights 100‘s 100FHP. 

Winston Ultra Lights KFHP. 

Winston Ultra Lights KFSP. 

Winston Ultra Lights 100's 1O0FHP. 

Winston Ultra Lights 100’s IOOFSP. 

Cartier Vendome Lights 100FHP. 

Cartier Vendome Menthol Lights 100FMHP. 

Cartier Vendome Ultra Lights 100FHF. 

Craven A Filter Standard Size RFHP. 

Craven A KFHP.... 

Craven Menthol KFMHP. 

Dunhill International 100FHP. 

Dunliill Menthol 100FMHP. 

Dunhill Int. Superior Mild I00FHP. 

Dunhill Lights King Size KFHP. 

Dunhill Menthol Lights King Size KFMHP. 

St. Moritz Filter Menthol 100FMSP. 


Length - mm 

.... 34,35,36 

.... 34,35,35.5,36,36.5,38 

.... 27,28 

.... 27,28 

.... 34,34.5,35 

.... 33,34,35 

.... 33,34,34.5,35 

.... 37,37.5,38,38.5,39 

.... 37.5,38,38.5,39 

.... 27,28,29 

.... 27,28,29 

.... 33.5,34,3j 

.... 33,34,35 

.... 37,38,39 

.... 38,38.5,39 

.... 33,34,35 

.... 33,34,35 

.... 37,38,39 

.... 37,38,39 

.... 31,32,33 

.... 32,32.5,33 

.... 32,32.5,33 

.... 23 

.... 27,28 

..... 27 

.... 32,32.5,33 
.... 32,32.5,33 
.... 32,32.5,33,33.5 
.... 29,30 

. 29,29.5 

.... 35,35.5,36,36.5 


* Retested Brand 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Brand Codes 


Brand 

Codes Brand 

AL2M05 Alpine KFMHP 

AL4M05 Alpine KFMSP 

AL8M05 Alpine 100's 100FMSP 

AP2M05 Alpine Lights KFMHP 

AP4M05 Alpine Lights KFMSP 

APS MO 5 Alpine Lights 100's 100FMSP 

AC4X01 American Full Flavor KFSP 

ACSX01 American Full Flavor 100's 100FSP 

AT4X01 American Lights KFSP 

AT8X01 American Lights 100's 10OFSP 

BJ5X05 Basic KNFSP 

BJ4X05 Basic Filters KTSP 

BJ4M05 Basic Menthol KFMSP 

BJ8X05 Basic Filter 100's 100FSP 

BJSM05 Basic Menthol 100’s 100FMSP 

BX4X05 Basic Lights KFSP 

BX4M05 Basic Menthol Lights KFMSP 

BX8X05 Basic Lights 100’s 100FSP 

BX8M05 Basic Menthol Lights 100’s IOOFMSP 

BY4X05 Basic Ultra Lights KFSP+C216 

BY8X05 Basic Ultra Lights 100's 100FSP 

BL4M02 Belair KFMSP 

BL8M02 Belair 100's IOOFMSP 

BH2X05 Benson & Hedges KFHP 

BH6X05 Benson & Hedges 100's 100FHP 

BH6M05 Benson & Hedges 100's Menthol IOOFMHP 

BH8X05 Benson & Hedges 100's 100FSP 

BH8M05 Benson & Hedges 100's Menthol IOOFMSP 

BU6X05 Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's 100FHP 

BU6M05 Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's Menthol IOOFMHP 

BG6X05 Benson & Hedges Lights 100's 100FHP 

BG6M05 Benson & Hedges Lights 100's Menthol IOOFMHP 

BGSX05 Benson & Hedges Lights 100's 100FSP 

BG8M05 Benson & Hedges Lights 100's Menthol IOOFMSP 

BC2M05 Benson & Hedges Special Kings Menthol KFMHP 

BP 2X0 5 Benson & Hedges Special Kings Lights KFHP 

BP2M05 Benson & Hedges Special Kings Lights Menthol KFMHP 

PH4X05 B & H Multi filter KFSP 

BB5X06 Best Value KNFSP 

BB4X06 Best Value Full Flavor KFSP 

BB4M06 Best Value Full Flavor Menthol KFMSP 

BB8X06 Best Value Full Flavor 100's 100FSP 

BB8M06 Best Value Full Flavor 100's Menthol IOOFMSP 

BA4X06 Best Value Lights KFSP 

BA4M06 Best Value Lights Menthol KFMSP 

Rev. 3/1/96 


91 


PM3001014396 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hflk0001 




Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Brand Codes 


Brand 


Codes 

Brand 

BA8X06 

Best Value Lights 100's 100FSP 

BA8M06 

Best Value Lights 100's Menthol 100FMSP 

BV4X06 

Best Value Ultra Light KFSP 

BV8X06 

Best Value Ultra Light 100's I00FSP 

BR5X05 

Bristol KNFSP 

BR4X05 

Bristol Full Flavor KFSP 

BR8X05 

Bristol Full Flavor 100's 100FSP 

BS4X05 

Bristol Lights KFSP 

BS4M05 

Bristol Lights Menthol KFMSP 

BS8X05 

Bristol Lights 100's 100FSP 

BS8M05 

Bristol Lights 100's Menthol 100FMSP 

BW4X05 

Bristol Lowest KFSP 

BW8X05 

Bristol Lowest 100’s 100FSP 

BT8X05 

Bristol Ultra Lights 100's 100FSP 

BF4X05 

Bucks Filter KFSP 

BC4X05 

Bucks Lights KFSP 

CF4X05 

Cambridge Full Flavor KFSP 

CF8X05 

Cambridge Full Flavor 100's IO0FSP 

CM4X05 

Cambridge Lights KFSP 

CM4M0S 

Cambridge Lights Menthol KFMSP 

CM8X05 

Cambridge Lights 100's 100FSP 

CM8M05 

Cambridge Lights 100's Menthol 100FMSP 

CW4X05 

Cambridge Lowest KFSP 

CW8X05 

Cambridge Lowest 100's 100FSP 

CD8X05 

Cambridge Ultra Low Tar 100’s 100FSP 

CL 1X06 

Camel RNFSP 

CL2X06 

Camel Filters KFHP 

CL4X06 

Camel Filters KFSP 

CL6X06 

Camel Filters 100's 100FHP 

CL8X06 

Camel Filters 100's 100FSP 

CG2X0G 

Camel Lights KFHP 

CG4X06 

Camel Lights KFSP 

CG6X06 

Camel Lights 100's 10QFHP 

CG8X06 

Camel Lights 100's 100FSP 

CU2X06 

Camel Ultra Lights KFHP 

CU4X06 

Camel Ultra Lights KFSP 

CU6X06 

Camel Ultra Lights 100's 100FHP 

CZ2X06 

Camel Wides KFHP 

CQ2X06 

Camel Wides Lights KFHP 

CC2X06 

Camel Special Lights KFHP 

CC4X06 

Camel Special Lights KFSP 

CC6X06 

Camel Special Lights 100's 100FHP 

CP6X02 

Capri 100FHP 

CP6M02 

Capri Menthol 100FMHP 

CUCX02 

Capri Super Slim 120's 120FHP 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Brand Codes 


Brand 


Codes 

Brand 

CUCM02 

Capri Super Slim 120's Menthol 12QFMHP 

CZ6X02 

Capri Ultra Lights 100FHP 

CZ6M02 

Capri Ultra Lights Menthol 100FMHP 

CR2XQ1 

Carlton Ultra KFHP 

CR4X01 

Carlton KFSP 

CR4M01 

Carlton Menthol KFMSP 

CJ2X0I 

Carlton 83 KFHP 

CR6X01 

Carlton 100's 100FHP 

CR6M01 

Carlton 100's Menthol 100FMHP 

CR8X01 

Carlton 100’s 100FSP 

CR8M01 

Carlton 100's Menthol 100FMSP 

CRDX01 

Carlton 120's 120FSP 

CRDM01 

Carlton 120’s Menthol 120FMSP 

CN4V06 

Century 25's KFSP 

CN8V06 

Century 25's 100's 100FSP 

CS4V06 

Century 25's Lights KFSP 

CS8V06 

Century 25's Lights 100's 100FSP 

CS8W06 

Century 25’s Lights iOO's Menthol 100FMSP 

CH1X03 

Chesterfield RNFSP 

CH5X03 

Chesterfield KNFSP 

CH4X03 

Chesterfield Filters KFSP 

CK4X03 

Chesterfield Filter Lights KFSP 

CK8X03 

Chesterfield Filter Lights IOO's 100FSP 

PH 1X05 

Commander RNFSP 

PH5X05 

Commander KNFSP 

C04X03 

Covington Filters KFSP 

CO4M03 

Covington Menthol Filters KFMSP 

CO8X03 

Covington Filter IOO's 100FSP 

CV4X03 

Covington Lights KFSP 

CV8X03 

Covington Lights iOO's 100FSP 

CV8M03 

Covington Menthol Lights IOO's 100FMSP 

CG8X03 

Covington Ultra Lights IOO's 100FSP 

RVV2X01 

Crowns Full Flavor KFHP 

RW4X01 

Crowns Full Flavor KFSP 

RW4M01 

Crowns Full Flavor Menthol KFMSP 

RW8X0 1 

Crowns Full Flavor IOO's 100FSP 

RW8M0I 

Crowns Full Flavor Menthol IOO's 100FMSP 

RC2X01 

Crowns Lights KFHP 

RC4X01 

Crowns Lights KFSP 

RC8X01 

Crowns Lights IOO’s 100FSP 

RC8M01 

Crowns Menthol Lights IOO’s 100FMSP 

RU8X01 

Crowns Ultra Lights IOO's 100FSP 

DV2X05 

Dave's Filter KFHP 

DS2X05 

Dave's Lights KFHP 

DR5X06 

Doral KNFSP 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Brand Codes 


Brand 

Codes Brand 

DR2X06 Doral Full Flavor KFHP 

DF4X06 Doral Full Flavor KFSP 

DF4M06 Doral Full Flavor Menthol KFMSP 

DF8X06 Doral Full Flavor 100's 100FSP 

DF8M06 Doral Full Flavor Menthol 100's 100FMSP 

DG2X06 Doral Lights KFHP 

DG4X06 Doral Lights KFSP 

DG4M06 Doral Lights Menthol KFMSP 

DG8X06 Doral Lights 100’s 100FSP 

DG8M06 Doral Lights Menthol 100’s iOOFMSP 

DL4X06 Doral Ultra Lights KFSP 

DL8X06 Doral Ultra Lights IOO's 100FSP 

E05X05 English Ovals KNFHP 

ET6X03 Eve Lights Slim 100‘s 100FHP 

ET6M03 Eve Lights Slim Menthol 100's IOOFMHP 

EVCX03 Eve Lights Slim 120's 120FHP 

EVCM03 Eve Lights Slim 120's Menthol 120FMHP 

EUCX03 Eve Ultra Lights Slim 120's 120FHP 

EUCM03 Eve Ultra Lights Menthol Slim 120's 120FMHP 

GP5X02 GPC-Approved KNFSP 

GP2X02 GPC-Approved Full Flavor KFHP 

GP4X02 GPC-Approved Full Flavor KFSP 

GP4M02 GPC-Approved Menthol KFMSP 

GP6X02 GPC-Approved Full Flavor IOO's 100FHP 

GP8X02 GPC-Approved Full Flavor 100's 1OOFSP 

GP8M02 GPC-Approved Menthol Full Flavor IOO's IOOFMSP 

GL2X02 GPC-Approved Lights KFHP 

GL4X02 GPC-Approved Lights KFSP 

GL4M02 GPC-Approved Menthol Lights KFMSP 

GL6X02 GPC-Approved Lights IOO’s I00FHP 

GL8X02 GPC-Approved Lights IOO's 100FSP 

GL8M02 GPC-Approved Menthol Lights 100’s IOOFMSP 

GU4X02 GPC-Approved Ultra Lights KFSP 

GU4M02 GPC-Approved Menthol Ultra Lights KFMSP 

GU8X02 GPC-Approved Ultra Lights 100's 100FSP 

GU8M02 GPC-Approved Menthol Ultra Lights 100's IOOFMSP 

HD2X04 Harley Davidson KFHP 

HD4X04 Harley Davidson KFSP 

HD8X0+ Harley Davidson LOO’s 1 OOFSP 

HA4X04 Harley Davidson Lights KFSP 

HA8X04 Harley Davidson Lights IOO's 100FSP 

HT5X01 Herbert Tareyton KNFSP 

HI8X06 Horizon Low Tar 100's 1 OOFSP 

HI8M06 Horizon Low Tar Menthol 100's IOOFMSP 

JA6X03 Jasmine Slims 100's 100FHP 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Brand Codes 


Brand 

Codes 

JS6X03 - 
JS6M03 
KG2X04 
KG4X04 
KG4M04 
KG6X04 
KG8X04 
KG8M04 
KN2X04 
KN4X04 
KN8X04 
KN8M04 
KE4X04 
KE6X04 
KE8X04 
K12X04 
K.I6X04 
' ’ KS6X04 

KL1M02 
KL2M02 
KL4M02 
KL8M02 
KH4M02 
KH8M02 
KM2M02 
KM4M02 
KM8M02 
KU4M02 
KU8M02 
LM2X03 
LM4X03 
LM8X03 
LL8X03 
LK4X03 
LK8X03 
LI4X03 
LI8X03 
LS1X01 
LO4X01 
LT8X01 
LG4X01 
LG8X01 
MQ2X06 
MQ4X06 
MN2X06 
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Brand _ 

Jasmine Slims Lights 100's 100FHP 

Jasmine Slims Menthol Lights IOO's 100FMHP 

Kent Golden Lights KFHP 

Kent Golden Lights KFSP 

Kent Golden Lights Menthol KFMSP 

Kent Golden Lights 100s 100FHP 

Kent Golden Lights 100s 100FSP 

Kent Golden Lights 100s Menthol 100FMSP 

Kent KFHP 

Kent KFSP 

Kent 100s 100FSP 

Kent 100s Menthol 100FMSP 

Kent III Ultra Lights KFSP 

Kent III Ultra Lights 100s 100FHP 

Kent III Ultra Lights 100s 100FSP 

Kent International Lights KFHP 

Kent International Lights 100s 100FHP 

Kent Slim Lights 100's 100FHP 

Kool Non-Filter RNFMSP 

Kool Filters Menthol KFMHP 

Kool Filter Kings KFMSP 

Kool Super Longs 100’s IQOFMSP 

Kool Lights KFMSP 

Kool Lights 100’s 100FMSP 

Kool Milds KFMHP 

Kool Milds KFMSP 

Kool Milds IOO's 100FMSP 

Kool Ultra Lights KFMSP 

Kool Ultra IOO's IOOFMSP 

L&MKFHP 

L & M KFSP 

L & M Super Kings 100FSP 

L & M Long Lights 100FSP 

Lark Filters KFSP 

Lark Filters IOO's 100FSP 

Lark Lights KFSP 

Lark Lights 100's 100FSP 

Lucky Strike RNFSP 

Lucky Strike Filters KFSP 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP 

Luck}’ Strike Lights KFSP 

Lucky' Strike Lights IOO's 100FSP 

Magna KFHP 

Magna KFSP 

Magna Lites KFHP 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 38 
Brand Codes 


Brand 


Codes 

Brand 

MN4X06 

Magna Lites KFSP 

MI8X01 

Malibu Lights 100's 100FSP 

MI8M0I 

Malibu Lights Menthol 100’s 100FMSP 

MA8X01 

Malibu Ultra Lights 100's 100FSP 

ML2X05 

Marlboro KFHP 

ML2M05 

Marlboro Menthol KFMHP 

ML4X05 

Marlboro KFSP 

ML4M05 

Marlboro Menthol KFMSP 

ML6X05 

Marlboro 100's (gold package) 100FHP 

MH6X05 

Marlboro 100's (red package) 100FHP 

ML8X05 

Marlboro 100's (gold package) I00FSP 

MH8X05 

Marlboro 100's (red package) 100FSP 

ML4V05 

Marlboro 25's KFSP 

MR2X05 

Marlboro Lights KFHP 

MR2M05 

Marlboro Lights Menthol KFMHP 

MR4X05 

Marlboro Lights KFSP 

MR6X05 

Marlboro Lights 100's 100FHP 

MR6M05 

Marlboro Lights 100's Menthol 100FMHP 

MR8X05 

Marlboro Lights 100's 100FSP 

MR4V05 

Marlboro Lights 25's KFSP 

MM2X05 

Marlboro Medium KFHP 

MM4X05 

Marlboro Medium KFSP 

MM6X05 

Marlboro Medium 100's 100FHP 

MM 8X0 5 

Marlboro Medium 100's 100FSP 

MU2X05 

Marlboro Ultra Lights KFHP 

MUGX05 

Marlboro Ultra Lights 100's 100FHP 

MXDX04 

Max 120s I20FSP 

MXDM04 

Max 120s Menthol 120FMSP 

ME 2X0 5 

Merit Filter KFHP 

ME4X05 

Merit Filter KFSP 

ME4M05 

Merit Menthol KFMSP 

ME8X05 

Merit 100's I00FSP 

ME8M05 

Merit 100's Menthol 100FMSP 

UM2X05 

Merit Ultima KFHP 

UM4X05 

Merit Ultima KFSP 

UM6X05 

Merit Ultima 100's 100FHP 

UM8X05 

Merit Ultima 100's 100FSP 

MA2X05 

Merit Ultra Lights KFHP 

MA4X05 

Merit Ultra Lights KFSP 

MA4M05 

Merit Ultra Lights Menthol KFMSP 

MA6X05 

Merit Ultra Lights 100's 100FF1P 

MA8X05 

Merit Ultra Lights 100's 100FSP 

MA8M05 

Merit Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP 

MY6X01 

Misty Full Flavor Slims 100FHP 

MYGM01 

Misty Full Flavor Menthol Slims IOOFMHP 
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MS6X01 

Misty Lights Slims 100FHP 

MS6M01 

Misty Menthol Lights Slims 100FMHP 

MS'CXOl 

Misty Lights Slims I20's 120FHP 

MSCM0I 

Misty Menthol Lights Slims 120's 120FMHP 

MU6X01 

Misty Ultra Lights Slims 100FHP 

MU6M01 

Misty Ultra Lights Menthol Slims 100FMHP 

MK5X06 

Monarch KNFSP 

MK2X06 

Monarch Full Flavor KFHP 

MK2M06 

Monarch Menthol KFMHP 

MK4X06 

Monarch Full Flavor KFSP 

MK4M06 

Monarch Menthol KFMSP 

MK8X06 

Monarch 100’s 100FSP 

MK8M06 

Monarch Menthol 100's 100FMSP 

MC2X06 

Monarch Lights KFHP 

MC2M06 

Monarch Menthol Lights KFMHP 

MC4X06 

Monarch Lights KFSP 

MC4M06 

Monarch Menthol Lights KFMSP 

Mcsxor, 

Monarch Lights 100's 100FSP 

MC8M06 

Monarch Menthol Lights 100's 100FMSP 

MJ4X06 

Monarch Ultra Lights KFSP 

MJ8X06 

Monarch Ultra Lights 100's 100FSP 

MT2X01 

Montclair Full Flavor KFHP 

MT4X01 

Montclair Full Flavor KFSP 

MT8X01 

Montclair Full Flavor 100's 100FSP 

MT8M01 

Montclair Full Flavor Menthol 100's 100FMSP 

MC2X01 

Montclair Lights KFHP 

MC4X01 

Montclair Lights KFSP 

MC4M01 

Montclair Lights Menthol KFMSP 

MC8X01 

Montclair Lights 100's 100FSP 

MC8M01 

Montclair Lights 100's Menthol 100FMSP 

MN4X01 

Montclair Ultra Lights KFSP 

MN8X01 

Montclair Ultra Lights 100's 100FSP 

MODXOfi 

More 120s 120FSP 

MODM06 

More 120s Menthol 120FMSP 

MO6X06 

More Lights 100s 100FHP 

MQ6M06 

More Lights 100s Menthol 100FMHP 

MSDX06 

More Lights 120s I20FSP 

MSDM06 

More Lights 120s Menthol 120FMSP 

MZDX06 

More White Lights I20s 120FSP 

MZDM06 

More White Lights i20s Menthol 120FMSP 

NP2M04 

Newport KFMHP 

NP4M04 

Newport KFMSP 

NP6M04 

Newport 100's 100FMHP 

NP8M04 

Newport 100's 100FMSP 

NZ4Z04 

Newport 10's KFMSP 
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NZ8Z04 Newport 10's 100FMSP 

NP4W04 Newport 25s KFMSP 

NP8W04 Newport 25s 100's 100FMSP 

NL4M04 Newport Lights KFMSP 

NL8M04 Newport Lights 100's 100FMSP 

NS6X04 Newport Stripes Lights 100FHP 

NS6M04 Newport Stripes Lights Menthol 100FMHP 

NO2X06 Now KFHP 

NO4X06 Now KFSP 

NO4M06 Now Menthol KFMSP 

NO6X06 Now 100s 100FHP 

NO8X06 Now 100s 100FSP 

NO8M06 Now 100s Menthol 100FMSP 

OG5X04 Old Gold Straights KNFSP 

OG2X04 Old Gold Filters KFHP 

OG4X04 Old Gold Filters KFSP 

OG8X04 Old Gold Filter 100's 100FSP 

OL2X04 Old Gold Lights KFHP 

OL4X04 Old Gold Lights KFSP 

OL8X04 Old Gold Lights 100s 10OFSP 

PM5X01 Pall Mall KNFSP 

PM8X01 Pall Mall Gold 100's 1O0FSP 

PA8X0I Pall Mall Lights 100's 100FSP 

PV4X01 Pall Mall Red Filters KFSP 

PV8X01 Pall Mall Red Filters 100's 100FSP 

PT2X05 Parliament Lights KFHP 

PT4X05 Parliament Lights KFSP 

PT8X05 Parliament Lights lOO's 100FSP 

PI6X05 Philip Morris International 100FHP 

PI6M05 Philip Morris International Menthol 100FMHP 

PC 1X03 Picayune Non-Filter RNFSP 

PL 1X05 Players RNFHP 

PL2X05 Players KFHP 

PL2M05 Players Menthol KFMHP 

PL6X05 Players 100's 100FHP 

PL6M05 Players 100's Menthol 100FMHP 

PL4V05 Players Lights 25’s KFSP 

PL4W05 Players Lights 25's Menthol KFMSP 

PL8V05 Players Lights 25's 100's I00FSP 

PL8W05 Players Lights 25's 100’s Menthol 100FMSP 

PE5X01 Prime KNFSP 

PE2X01 Prime Full Flavor KFHP 

PE4X01 Prime Full Flavor KFSP 

PE4M01 Prime Full Flavor Menthol KFMSP 

PE8X01 Prime Full Flavor 100's 100FSP 
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PE8M01 Prime Full Flavor Menthol 100’s 100FMSP 

PS2X01 Prime Lights KFHP 

PS4X01 Prime Lights KFSP 

PS4-M01 Prime Lights Menthol KFMSP 

PS8X01 Prime Lights 100's 100FSP 

PS8M01 Prime Lights Menthol 100's 100FMSP 

PU4X01 Prime Ultra Lights King KFSP 

PU8X01 Prime Ultra Lights 100's 100FSP 

PK5X01 Private Stock KNFSP 

PK2X01 Private Stock Full Flavor KFHP 

PK4X01 Private Stock Full Flavor KFSP 

PK4M01 Private Stock Full Flavor Menthol KFMSP 

PK8X01 Private Stock Full Flavor 100's IOOFSP 

PK8M01 Private Stock Full Flavor Menthol 100's 100FMSP 

PO2X01 Private Stock Lights KFHP 

PO4X01 Private Stock Lights KFSP 

PO4M01 Private Stock Lights Menthol KFMSP 

PO8X01 Private Stock Lights 100's IOOFSP 

PO8M01 Private Stock Lights Menthol LOO’s 100FMSP 

PZ4X01 Private Stock Ultra Lights King KFSP 

PZ8X01 Private Stock Ultra Lights 100's 1OOFSP 

PY5X03 Pyramid KNFSP 

PY4X03 Pyramid Full Flavor KFSP 

PY4M03 Pyramid Full Flavor Menthol KFMSP 

PY8X03 Pyramid Full Flavor 100's IOOFSP 

PY8M03 Pyramid Full Flavor 100's Menthol 100FMSP 

PW4X03 Pyramid Lights KFSP 

PW8X03 Pyramid Lights 100's IOOFSP 

PW8M03 Pyramid Lights 100's Menthol 100FMSP 

PQ8X03 Pyramid Ultra Lights IOO's IOOFSP 

RG5X02 Raleigh KNFSP 

RG4X02 Raleigh KFSP 

RG8X02 Raleigh 100's IOOFSP 

RL4X02 Raleigh Lights KFSP 

RL8X02 Raleigh Lights 100’s IOOFSP 

RE5X02 Raleigh Extra KNFSP 

RE4X02 Raleigh Extra KFSP 

RE8X02 Raleigh Extra 100's IOOFSP 

RA4X02 Raleigh Extra Lights KFSP 

RA4M02 Raleigh Extra Lights Menthol KFMSP 

RA8X02 Raleigh Extra Lights iOO's IOOFSP 

RA8M02 Raleigh Extra Lights IOO's Menthol 100FMSP 

RU4X02 Raleigh Extra Ultra Lights KFSP 

RU8X02 Raleigh Extra Ultra Lights IOO's IOOFSP 

RT4X02 Richland 20's KFSP 
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RT4M02 

Richland 20's Menthol KFMSP 

RT8X02 

Richland 20’s 100’s 100FSP 

RT8M02 

Richland 20's 100's Menthol 100FMSP 

RJ4X02 

Richland 20's Lights KFSP 

RI8X02 

Richland 20's Lights 100's 100FSP 

RV2M0I 

Riviera KFMHP 

RV4M01 

Riviera KFMSP 

RV6M01 

Riviera 100's 100FMHP 

RV8M01 

Riviera 100's IOOFMSP 

SL4M06 

Salem KFMSP 

SL8M06 

Salem 100's IOOFMSP 

SO2M06 

Salem Gold KFMHP 

SI4M06 

Salem Lights KFMSP 

SI6M06 

Salem Lights 100's 100FMHP 

SI8M06 

Salem Lights 100's IOOFMSP 

SS6M06 

Salem Slim Lights 100's 100FMHP 

SU4M06 

Salem Ultra Lights KFMSP 

SU8M06 

Salem Ultra Lights 100's IOOFMSP 

SGCX05 

Saratoga 120's 120FHP 

SGCM05 

Saratoga 120's Menthol 120FMHP 

SD8X04 

Satin IOOFSP 

SD8M04 

Satin Menthol IOOFMSP 

ST6X01 

Silva Thins Filters 100FHP. 

STfiMOl 

Silva Thins Menthol IOOFMHP 

SQ2Y01 

Special 10’s Full Flavor KFHP 

SQ6Y01 

Special 10's Full Flavor 100's 100FHP 

SK2Y01 

Special 10’s Lights KFHP 

SK6Y01 

Special 10‘s Lights 100's 100FHP 

SJ6Z01 

Special 10's Milds Menthol 100's IOOFMHP 

SR8X06 

Steriing IOOFSP 

SR8M06 

Sterling 100's Menthol IOOFMSP 

SG8X06 

Sterling Lights 100's IOOFSP 

SG8M06 

Sterling Lights lOO's Menthol IOOFMSP 

ST8X06 

Sterling Ultra Lights 100's IOOFSP 

ST8M06 

Sterling Ultra Lights 100's Menthol IOOFMSP 

SN6X06 

Sterling Slim Lights 100's 100FHP 

SN6M06 

Sterling Slim Lights 100's Menthol IOOFMHP 

SY8X04 

Style Lights 100‘s IOOFSP 

SY8M04 

Style Lights 100's Menthol IOOFMSP 

SW5X01 

Summit KNFSP 

SVV2X01 

Summit Full Flavor KFHP 

SW4X01 

Summit Full Flavor KFSP 

SW4M01 

Summit Full Flavor Menthol KFMSP 

SW8X01 

Summit Full Flavor 100's IOOFSP 

SW8M01 

Summit Full Flavor Menthol 100’s IOOFMSP 
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SO2X01 

Summit Lights KFHP 

SO4X01 

Summit Lights KFSP 

SO4M01 

Summit Menthol Lights KFMSP 

SOSXOl 

Summit Lights 100's 100FSP 

SO8M01 

Sutnmit Menthol Lights 100's 100FMSP 

SX4X01 

Summit Ultra Lights KFSP 

SX8X01 

Summit Ultra Lights 100's 100FSP 

TLDX0I 

Tall 120's 120FSP 

TLDM01 

Tall 120's Menthol 120FMSP 

TA4X01 

Tareyton KFSP 

TA8X01 

Tareyton 100s 100FSP 

TY4X01 

Tareyton Lights KFSP 

TY8X01 

Tareyton Long Lights 100s 100FSP 

TF4X04 

Triumph KFSP 

TF4M04 

Triumph Menthol KFMSP 

TR4X04 

True KFSP 

TR4M04 

True Menthol KFMSP 

TR8X04 

True 100’s 100FSP 

TR8M04 

True 100's Menthol 100FMSP 

VG4X06 

Vantage KFSP 

VG4M06 

Vantage Menthol KFMSP 

VG8X06 

Vantage 100s 100FSP 

VG8M06 

Vantage 100s Menthol 100FMSP 

VU2X06 

Vantage Ultra Lights KFHP 

VU4X06 

Vantage Ultra Lights KFSP 

VU6X06 

Vantage Ultra Lights 100s 100FHP 

VU8X06 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP 

VC2X02 

Viceroy KFHP 

VC4X02 

Viceroy KFSP 

VC6X02 

Viceroy 100's 100FHP 

VC8X02 

Viceroy Super Longs 100's 100FSP 

VR2X02 

Viceroy Lights KFHP 

VR4X02 

Viceroy Lights KFSP 

VR6X02 

Viceroy Lights 100's 100FHP 

VR8X02 

Viceroy Lights 100's 100FSP 

VI4X02 

Viceroy Ultra Lights KFSP 

V18X02 

Viceroy Ultra Lights 100's 100FSP 

VS8X05 

Virginia Slims 100FSP 

VS8M05 

Virginia Slims Menthol 100FMSP 

VL6X05 

Virginia Slims Lights 1QQFHP 

VL6M05 

Virginia Slims Lights Menthol 100FMHP 

VLCX05 

Virginia Slims Lights 120's 120FKP 

VLCM05 

Virginia Slims Lights 120's Menthol 120FMHP 

VY6X05 

Virginia Slims Ultra Lights 100 100FHP 

VY6M05 

Virginia Slims Ultra Lights 100 Menthol 100FMHP 
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VA6X05 Virginia Slims Supersiims 100 100FHP 

VA6M05 Virginia Slims Supersiims 100 Menthol 100FMHP 

WN2X06 Winston KFHP 

WN4X06 Winston KFSP 

WN8X06 Winston 100's 100FSP 

WL2X06 Winston Lights KFHP 

WL4X06 Winston Lights KFSP 

WL6X06 Winston Lights 100's 100FHP 

WL8X06 Winston Lights 100's 100FSP 

WS2X06 Winston Select KFHP 

WS4X06 Winston Select KFSP 

WE2X06 Winston Select Lights KFHP 

WE4X06 Winston Select Lights KFSP 

WE8X06 Winston Select Lights 100's 100FSP 

WM6X06 Winston Select Slim Lights 100's 100FHP 

WU2X06 Winston Ultra Lights KFHP 

WU4X06 Winston Ultra Lights KFSP 

WU6X06 Winston Ultra Lights 100's IOOFHP 

WU8X06 Winston Ultra Lights 100's I00FSP 

CM6X09 Cartier Vendome Lights IOOFHP 

CM6M09 Cartier Vendome Menthol Lights 100FMHP 

CR6X09 Cartier Vendome Ultra Lights IOOFHP 

CI0X09 Craven A Filter Standard Size RFHP 

CE2X09 Craven A KFHP 

CV2M09 Craven Menthol KFMHP 

DI6X09 Dunhiil International IOOFHP 

DI6M09 Dunhiil Menthol IOOFMHP 

DS6X09 Dunhiil Int. Superior Mild IOOFHP 

DL2X09 Dunhiil Lights King Size KFHP 

DL2M09 Dunhiil Menthol Lights King Size KFMHP 

SZ8M09 St. Moritz Filter Menthol 100FMSP 
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